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TRANSPARENTE 


COLOR 


a los VIDRIOS 


producto manufacturado por Du-Pont y 
dá a cualquier vidrio más colores FRENTES 
a] que el costosisimo cristal pigmen- DE CRISTAL 


tado en fábrica, a un costo varias VENTANALES 
veces menor. Con, ADEMAS, estas ventajas: anula el resplandor, evita la 


VIDRIERAS 
decoloración de tapizados, muebles y mercaderías, disminuye la carga TABIQUES 
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SOCIEDAD CENTRAL DE ARQUITECTOS 


COMISION DIRECTIVA 


Presidento: arquitecto Altsrto Ricur; vi- 
cepresidente 19: arquitecto Enrique Gar- 
cía Miramón; vicepresidente ,29: arquí- 
tecto Luls M. Morea; secretario general: 
arquitecto Horacio Migone Agular; pro- 
secretario: arquitecto Héctor Ezcurra (h) ; 
tesorero; arquitecto Jorge de la María 
Prins; protesorero: arquitecto Ricardo 
Pollott; vocales: arquitectos Juan Ramos 
Mejía, José M. F. Pastor, José Rey Pas- 
tor, Luis A. Vernierí López, Rafael Eli- 
seo J. Iglesia; vocales suplentes: arquí- 
tectos Nicolás Sparacino, Juan Bonta, 
Jorge O. Gazaneo; vocales aspirantes: 
señores Jorge Garino (titular), Lisandro 
García Briones (suplente); asesor letra- 
do: doctor Luis Edgard Courtanx, 


SUBOOMISION DE PUBLICACIONES 


Director: Conrado P. Scnderéguer. 
Gerente: Alfredo L. Cuda, 


EDITOR 
SOCIEDAD CENTRAL DE ARQUITECTOS 


Publicidad: S.LP.T.A. 
Corrlentes 2434, 79 T.E. 48-0340 


Publicación mensual 


Toda correspondencia y canje debe di- 
rigirso a la Sociedad Central de Arquí- 
tectos. Los autores son responsables de 
las opiniones vertidas en los artículos 
firmados, 


Hecho el depósito de acuerdo con la 
Ley N? 11.723 sobre propiedad Cien- 


tífica, y Artística, bajo el 
NO 763.498; 
| TARIFA REDUCIDA 
Al E CONCESION N9 5743 
E á FRANQUEO PAGADO 
CONCESION NP 269 
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CONCURSO DE ANTEPROYECTOS E 
IDEAS PAR EL CENTRO OIVICN DEL 
PARTIDO DE TRES DE FEBRERO 
(Prov. do Bs. As.) 


El día 12 de julio pasado se proce 
dió a la apertura de los sobres, co- 
rrespondientes a los trabajos premia 
dos de acuerdo al fallo del Jurado, 
resultando ser sus autores los siguen» 
tes profesionales: 


Primer Premio N% 161 — Arquiter= 
sos Odilia E, Suárez y Eduardo J. 
Sarrailh, 


Segundo Premio N9 167 — Arquitec- 
1os Flora Manteola. javier >: 100: 
Gómez, Josefina Santos y Justo J- 
Sowsona, — Colaboradores: wracic. 
Leyboff, Antonio Díaz, Francisco 
Leto, Antonio Jantus y Lilly 
Cucullo, 


Tercer Premio N0 147 — Arquitecto 
Eduardo N. Polledo. Colaboradores: 
Jorge 1. Goldemberg. Olga W-ins- 
tein, Marta Bil, Guillermo Campos, 
Oscar Palacio, Eduardo Schmunis, 
Nora Selicovich y Adalcio Taboada. 
Asesor: Escultor, Enio lommi, 


Primera Mención N9 141 — Arquitec- 
1os Flora Manteola, Javier Sánchez 
Gómez, Josefina Santos y Justo J. 
Solsona. Colaboradores: Graciela 
Leyboff, Antonio Díaz, Francisco 
Leto, Antonio Jantus y Lilly 
Cucullo. 


Segunda Mención N9 145. — Arqui- 
tectos Silvio Grichener, Gonzalo 
Arias, Héctor Compaired, Gregorio 
Gurevitz y Carlos Pujals, Colabora- 
dores: Arq. Marta Dodero de Arias, 


Icias y 


omentarios 


señoras: Lida Neuman de Grich 
ner, Ana María Sabarrau de Pu- 
jals y señor Abelardo Haban. 


Mención Honoríica N9 144 — Arqui- 
te tos María Antonia Astengo. jo- 
sé María Marchetti y Alfredo Ibar- 
lucía. Colaborador: M rtha Rabich. 


Mención Honorífica N? 151 — Arqui- 
tectos Horacio B. Bererta, Roberto 
C. Boullón, Eduardo M. Bustillo y 
Eduardo J, Ellis. Arquitecta Aso 
ciada: María E, J. Franzctti, 


“'LOS MIERCOLES EN LA SOCIEDAD 
CENTRAL” 


Bajo la denominación de “Los Miér- 
coles en la Sociedad Central” y orga= 
nizados por la Subcomisión de Relacio- 
nes Públicas, en colaboración con la 
Dirección de Acción Cultural de la 
Secretaría de Cultura de la Munici- 
palidad de la Ciud d de Buenos 
Aires, tienen lugar en la sede de la 
Sociedad Central de Arquitectos todos 
los miércoles ,a las 19 horas, una sc- 
rie de actos sobre las más avanzadas 
manifestaciones del arte de nuestros 
días, incluyendo artes plásticas, músi- 
ca electrónica e instrumental danzas, 
escenografía, etc. alternados con la 
presentación y difusión de nuevos 
materiales de construcción, patrocina. 
dos por sus fabricantes, 

Estos se iniciaron el 22 de mayo pa- 
sado y contaron todos ellos con una 
extraordinaria afluencia de público 
que los sigue con sumo interés y con- 
tinuarán efectuándose hasta los pri- 
meros días del mes de diciembre. 


BUND DEUTSCHER ARCHITEXTEN 
(BDA) 


Ha llegado a la Biblioteca de la So- 
ciedad Central de Arquitectos un 
amable envío de la Bund Deutscher 
Architekten (BDA); se trata de la 
publicación en un voluminoso ejem- 
plar de obras de arquitectura alema- 
nas producidas entre los años 1945 y 
1962, 


CONFERENCIAS DEL ING. JAN VAN 
ETTINGER 


El Centro de Investigación e Infor- 
mación para la Construcción y la 
Vivienda, Bouwcentrum Argentina, 
con especial autorización de la Fun- 
dación Migone y en atención al in- 
terés que las conferencias que el Ing. 
Van Ettinger pronunció en la visita 
que efectuó a nuestro país el año 
pasado, ha resuelto publicar la ver- 
sión de dichas conferencias en idio= 
ma español y cuyos temas son los 
siguientes; 

La decisión en la construcción. 
Racionalización en la construcción. 
Hacia un mundo habitable, 
Asimismo cuentan para su venta con 
el libro del Ing. Jan van Ettinger 
“Towards a Habitable World”, 
Pueden ser adquiridas en la sede del 
Centro, Libertad 1235, Capital. 


ACLARACION DE 


El “IRAM”, Instituto Argentino de 
Racionalización de Materiales, comu- 
nica que los únicos productos sobre 
los que mantiene un control tendien- 
te a garantizar el cumplimiento con 
sus normas, son las que están provis. 
tos del “Sello de Conformidad con 
normas “IRAM”, 

Las declaraciones hechas por fabri- 
cantes de productos que no ostentan 
ese Sello, son hechas por cuenta ex- 
clusiva de los mismos y bajo su to- 
tal y absoluta responsabilidad. 
“IRAM", de acuerdo con lo más 
arriba expresado, sólo conforma y 
controla el material que ha merecido 
el derecho a usar el sello “IRAM”. 


“IRAM” 


INFORME E. 3, JUNIO DE 1963, DE 
LA DIRECCION NACIONAL DE ESTA- 
DISTICA Y CENSOS 


Este folleto tiene por objeto dar a 
conocer los datos actualizados de las 
series estadísticas relativas al índice 
«del costo de la construcción. Permisos 
acordados para construcciones nuevas 
y ampliaciones y certificados finales 
de obras otorgados, referidos estos dos 
últimos a: Capital Federal, 19 parti- 
dos que integran el Gran Buenos Ai. 
res y 135 municipios del interior del 
país. 

Puede ser adquirido en las oficinas 
de la Dirección Nacional de Estadís- 
tica y Censos de la Secretaría de Es- 
tado de Hacienda, Hipólito Irigoyen 
250, piso 122, oficina 1210, de lunes 
a viernes, en el horario de 12,30 a 
19 horas al precio de m$n, 50. 


APROBACION DE NORMAS 


Con fecha 25 de julio de 1963 por 
Decreto N9 6176 (Expediente 185/63) 
apruébase las normas a que se ajus- 
tará la prestación de los servicios de 
los profesionales de la actividad pri- 
vada con relación a la obra pública 
y la Reglamentación del Registro 
Permanente de Profesionales de Ja 
Actividad Privada en Relación con 
la Obra Pública . 

En un número próximo publicare- 
mos el texto de la resolución, 


CAJA DE JUBILACIONES 


La Agrupación de Profesiones Uni- 
versitarias de la Capital Federal en- 
vió a la Sociedad Central de Arqui- 
tectos, copia del despacho de la Co- 
misión de Asesoría Jurídica, relativo 
a las demandas que ha efectuado la 
Caja de Jubilaciones. Dice el des- 
pacho: 


“Los afiliados que se encuentren de- 
mandados por la Caja Nacional ¿le 
Previsión para Profesionales, por no 
haber realizado los aportes corres- 
pondientes, pueden esgrimir en el 
respectivo juicio la defensa que les 
otorga el art, 5 del decreto-ley N9 
11.502/62. 


Esta norma dice así: “Las personas 
“comprendidas y/o afiliadas a los 
“regímenes creados por la ley 14.597, 
“podrán ampararse en las franqui- 
“cias previstas en el art, 29, párra- 
“fo 19 del decreto-ley NO 11.232/62, 
complementario del art, 19 del de- 
creto N9 8819/62, siempre que for- 
*malicen la solicitud de moratoria 
* dentro del término de 30 días há- 
*biles, contando desde el momento 
+ que sean publicadas las disposicio- 
* nes legales relativas a las reformas 
* de dichos regímenes, actualment 

* estudio y consideración del P, E.”, 
“En consecuencia, consideramos que 
los profesionales pueden «forma- 
lizar su solicitud de moratoria» has- 
*ta 30 días después de publicada la 
* reforma del régimen previsional vi- 
gente, mientras ese plazo no hayu 
vencido existe la posibilidad de aco- 
+ gerse a una moratoria legal, lo que 
“implica necesariamente la imposi- 
“bilidad de ejecutar judicialmente al 
* deudor”. “Debemos advertir, sin em- 
“ bargo, que la moratoria comprende 
“la deuda de aportes a dicha Caja 
“hasta el 30 de abril de 1962 y no 
“por las posteriores, de modo que 
“el afiliado que no cumpliera com 
“el pago de sus respectivos aportes 
“a partir de mayo de 1962, podría 
“ser demandado judicialmente”. 
Como es de vuestro conocimiento la 
ley de jubilaciones para profesiona- 
les que entró en vigor el año 1955 
no ha sido derogada ni reformada y 
por lo tanto su cumplimiento es obli 
gatorio para todos los profesionales 
Universitarios. 


DESARROLLO 
EN LA CONSTRUCCION (1.P.C.) 


El 7 de junio ppdo., se realizó una re- 
unión con la presencia de represen. 
tantes de firmas productoras de 
nas sintéticas así como del sector de 
los transformadores, donde se acordó 
constituir el Instituto Argentino para 
el Desarrollo de los Plásticos en la 
Construcción, 
Esta entidad patrocinada, pues, por los 
fabricantes de materias primas, ¿e 
propone sistematizar el estudio y aná- 
lisis de los nuevos materiales que a 
diario se incorporan al repertorio del 
actual diseño arquitectónico, Divulga- 
sá, además, con seriedad y prescinden- 
ja, su labor de investigación y com- 
probación, 
De acuerdo con lo mencionado reite- 
radamente por sus fundadores, el Ins- 
tituto ha sido generado por el ciclo 
“Introducción a los Plásticos en la 
Construcción” que organizara la So- 
ciedad Central de Arquitectos y que 
se desarrolló de setiembre a noviem-= 
bre del año 1962. 


VIII CONGRESO MUNDIAL DE LA 
UNION INTERNACIONAL DE ARQUÍ- 
TECTOS 


Del 5 al 9 de julio de 1965 tendrá lu- 
gar en París el VIII? Congreso de la 
UIA. Su tema será “La Formación del 
Arquitecto”. 

El Programa Provisorio puede ser con- 
sultado en la Secretaría de la Socie. 
dad Central de Arquitectos, de lunes 
a viernes de 14 a 21 horas, 


Y_CONGRESO ARGENTINO DE LA 
VIVIENDA 


Organizado por el Instituto Argenti- 
no de la Vivienda se llevará a cabo 
del 11 al 16 de noviembre próximo 
el V? Congreso Argentino de la Vi- 
vienda, que estará dedicado especial- 
mente a la vivienda económica di 
terés social. 

Como complemento se realizará en los 
salones de la Sociedad Rural Argen- 
en Palermo, tna exposición de la vi- 
vienda y la construcción. 


TEMARIO: 


bección 1 

tico: 

Tema 1: Criterio y metodología para 
evaluación de las necesidades de vi- 
vienda en relación a los distintos 
sectores sociales, 

Tema 2; Relación entre la vivienda y 
la planificación del desarrollo na- 
cional y urbano. 

Tema 3: La educación y acción so- 
cial como complemento de los pro= 
gramas de vivienda, Ayuda Mutua 
y Esfuerzo Propio. 

Tema 4: Normas mínimas para vi- 
vienda y urbanización, de comuni- 
dades existentes y nuevas que se 
creen. 


Aspecto social y urbanís- 


Sección 11 — Aspecto técnico-econó- 
mico. — Experiencia — Situación ac- 
tual y medidas concretas y realizables 
para mejorar y desarrollar en: 

Tema 1: La investigación tecnológi- 
ca regional. 

“Tema 2: La normalización coordina- 
ción modular y estandardización 
del diseño para vivienda económica 
urbana y rural. 

Tema 3: Industrialización de la vi. 
vienda y nuevos sistemas construc» 
tivos. 

Tema 4: Organización del 
constructivo, 

Sección III — Aspecto financiero: 

Tema 1: Campos de acción oficial en 

ienda pública” E de la privada 

en la “vivienda general 

“Tema 2; Teoría y aplicación del fi- 
nanciamiento Cooperativo, exigen» 
cias técnicas y de contralor esta 
tal, 

Tema 3: El reajuste: aspecto técnico, 
económico, legal y psicológico. 

Tema 4: Aprovechamiento — racional 
de los fondos del exterior para el 
financiamiento de la vivienda pú- 
blica y privada, Caja Central y 
otras soluciones. 


proceso 


PRIMER CONGRESO ARGENTINO DE 
ARQUITECTURA ESCOLAR 


Como informáramos en nuestro nú- 
mero anterior, del Y al 13 de septiem- 
bre pasado, tuvo lugar en la sede de 
la Sociedad Central de Arquitectos el 
Primer Congreso Argentino de Arqui- 
tectura Escolar, que contó con la pre- 
sencia y adhesión de numerosas en- 
tidades nacionales y municipales, az 
quitectos, médicos, ingenieros y econo- 
mistas de esta capital y del interior 
del pals. 

La Exposición de Arquitectura Esco- 
lar, que se inauguró al mismo tier- 
po que el Congreso, tuvo un aporte 
que colmó la capacidad de los salones 
de la Sociedad Central de Arquitectos, 
En las sesiones realizadas los inte- 
grantes de las distintas comisiones die. 
ron lectura y analizaron alrededor de 
40 trabajos presentados sobre el te- 
mario del Congreso. 

Planificación de Construcciones Es- 
colares fue el tema general y se inte- 
graron 4 comisiones: 


1 — Arquitectura Escolar - Educa 
ción — Fines y objetivos de la edu- 
cación. Contenido y métodos de la 
enseñanza. Necesidades y aspiracio- 
nes del educando. 

U — Arquitectura Escolar = 
— Principios, normas y requisitos 
de la higiene escolar, 

TIL — Arquitectura Escolar - Finanzas 
— Recursos financieros y de la eco. 
nomía, 

IV — Arquitectura Escolar — Exigen- 
cias científicas, técnicas y estéticas 
de la arquitectura, 


El día 13, después de una sesión ple- 
naria que duró casi 10 horas, se llevó 
a cabo el acto de clausura. Luego de 
unas breves palabras del Presidente 

e la Sociedad Central de Arquitectos, 
Arq. Alberto Ricur, los relatores dic- 
ron lectura a las conclusiones y reco- 
mendaciones de las comisiones, y a 
continuación hablaron los Arquitectos 
Jorge Frías y Gabriel R. Manso para 
referirse a la importancia del Congre- 
so, cerrándose el acto con un cocktail 
en agasajo a las delegaciones asisten- 
tes, Se resolvió crear un comité per- 
manente encargado de mantener la 
continuidad de acción del Congreso, 
del cumplimiento de las resoluciones 
adoptadas y de publicar los traba 
jos presentados. Acordándose que el 
asiento del próximo Congreso será la 
ciudad de Cóndoba, dentro de apro- 
ximadamente 2 años y que dentro de 
seis meses se realizarán en Tucumán 
mesas redondas para considerar el te- 
mario del próximo Congreso. 


VI CONGRESO PANAMERICANO DE 
VALUACION Y CATASTRO 


El Comité Organizador de este Con= 
greso que preside el Ing. Enrique 
Espina, en su reunión del 6 de ju- 
lio pasado, decidió suspender, hasta 
mediados del próximo año 1964, la 
realización del mismo, pero prosiguen 
con los trabajos de organización del 
temario y programa preparado y 
piden a las entidades técnicas de 
nuestro país continúen colaborando 
a fin de obtener el mejor éxito en 
el resultado del mismo. 


CONCURSO NACIONAL DE ANTEPRO- 
YECTOS PARA UNA ESCUELA A 
CONSTRUIESE EN EL BARRIO CA- 
TALINAS SUR 


Promovido por el señor Carlos Della 
Penna, quien ha donado su importe, 
se ha llamado, por intermedio de la 
Sociedad Central de Arquitectos, a 
Concurso Nacional de Anteproyectos 
para la construcción de una Escuela 
a erigirse en el Barrio Catalinas Sur 
sobre un terreno cedido al efecto por 
la Municipalidad de Buenos Aires. 
Es su Asesor el Arq. Jorge Frias. 

El Concurso se inició el 26 de agosto 
y cierra el 30 de octubre de 1963, 
Sus Bases pueden ser retiradas de la 
Secretaría de la Sociedad Central de 
Arquitectos en su horario habitual, de 
lunes a viernes de 14 a 21 horas o de 
cualquiera de las Entidades adheridas 
a la Federación Argentina de Socieda- 
des de Arquitectos y son sin cargo pa- 
ra sus socios. 
Se han instituído los siguientes pre- 
mios: primer premio $ 150,000..; se- 
gundo premio $ 75,000.; tercer pre- 
mio $ 35.000.- y dos menciones de 
$ 20.000... cada una. 


CONCURSO DE O PA- 

DE LA FACULTAD 

DA CIENCIAS CEXAGEAS, FISIOAS Y 
NATURALE, UNIVER: 


Ss ¡SIDAD 
NACIONAL DE CORDOBA 


El fallo del Jurado, emitido el 29 
de mayo pasado, fue el siguiente: 
Primer Premio: Arquitectos: Bernar- 
dino A. Taranto, Manuel A. Revol 
Luque, Eduardo Díaz García, Hu= 
berio Hobbs Gavier y Edmundo 

Arias, 

Segundo Premio: Arq. Aristóbulo del 
Carmen Peralta. 

Tercer Premio: Arquitectos: Eduar- 
do N, Figueroa, Abel V. Ramirez, 
Héctor Reismajer y Alfredo P. 
Troilo. 

Mención Especial: Arquitectos: Adol- 
fo F. Vercesi, Mario L. Vercesi, 
Ricardo P, Guzmán y Hugo Efraín 
Pelliza, 

Mención. Especial: Arquitectos: San- 
tiago Kunde y Luis H. Sabattimó. 

Mención Especial: Arquitectos: Jesús 
A. del Campo y Osvaldo F. M. 
Priotti. 


NUEVAS AUTORIDADES 
Sociedad de Arquítectos del Uruguay 


Su nueva C. D, para el periodo 
1963-1964, ha quedado constituída así: 
Presidente: Arq. Héctor A, Guerra; 
Vicepresidente 19: Arq. P. Américo 
Jlaria; Vicepresidente 29: Arq. Luis 
A. Toporino; Secretario General: Arq. 
Carlos A, Saavedra; Tesorero: Arq. 
Guillermo Rodríguez Reborati; Secre 
tario de Actas: Arq. Walter Chappe 
Piriz; Secretario Administrativo: Arq. 
Miguel Amato. 


Socisdad de Arquitectos de Córdoba 


De acuerdo al resultado de las elec- 
ciones convocadas por Asamblea de 
fecha 28-6-63, la nueva C. D, ha que- 
dado integrada así: 
Presidente: Arq. Luis Cuenca; Vice- 
presidente: Arq. Eduardo Ciceri; Se- 
cretario: Arq. Carlos Salto; Tesorero: 
Arq. Olga H, Lamy; Vocales Titu- 
lares: Arquitectos: Manuel Singeser; 
Mario Franchi, Elda Minoldo de 
Bressan, Alberto Borioli; Vocales Su= 
plentes: Arquitectos Bernardino Ta- 
ranto y Horacio Maldonado. 


Sociedad de Arquitectos do Mendoza 


En su nueva sede, Espejo 243, se 
llevó a cabo en el mes de mayo ppdo. 
la renovación de su C. D,, la que 
quedó integrada así: 

Presidente: Arq. Juan Carlos Roge; 
Vicepresidente: Arq. Manuel Fahnoc; 
Secretario: Arq. Héctor A, León; 
Prosecretario; Arq. Vicente Abraham; 
Tesorero: Arq. Alifredo C. Méndez; 
Protesorero: Arq. Simón Lacerna; Vo. 
cal Titular: Arq. Manuel Benegas; 
Vocal Suplente: Árq. Rafael Reina; 
Síndico Titular: Arq. Jorge A. Vico 
y Síndico Suplente: Arq. Félix Seidel. 


CONCLESO DE ANTEPROYECTOS 
PABELLON “NUESTRA SESORA DE 
UNIVERSI- 


La Sociedad Central de Arquitectos 
ha recibido la siguiente carta en la 
que se le solicita el patrocinio del 
Concurso para la solución arquitec- 
iónica del ediício destinado a sede 
del Pabellón "Nuestra Señora de Lu- 
ján” a construirse en la ciudid Uni- 
versitaria de Madrid, lo que ha acep- 
todo muy complacida, 

El Arquitecto Carlos César Chanour- 
die ha sido designado Asesor del 
Concurso, 

Nota N 182/DGATP/63 

Actuación NO 1572/63 

Ministerio de Educación y Justicia 
Dirección General de Arquitectura y 
Trabajos Públicos 

Buenas Aires, 22 de agosto de 1963 
Señor Presidente de la 

So ied-d Central de Arquitectos 
Arq. Alberto Ricur 

S/D. 

Tengo el agrado de dirigirme al se- 
ñor Presidente remitiéndole copia 
autenticada de la Resolución Minis- 
terial N9 2972 por la que se dispone 
llamar a concurso pora la solución 
arquitectónic1 del edificio destinado 
a sede del Pabellón “Nuestra Señora 
de Luján” a construirse en la ciudad 
Universitaria de Madrid. 

AL respecto y de 2cuerdo a lo esta- 
blecido en el artículo 3%, me rom- 
plazco en solicitsr de esa sociedad 
quiera considerar la posibilidad de 
patrocinar el referido “concurso”. 
Hago propicia la oportunidad parz 
saludar al señor Presidente con l's 
expresiones de mi más alta conside- 
ración. 

Arq. Carlos César Chanourdie, Di- 
vector General. 

Las Bases estarán a disposición de los 
interesados en la Secretaría de la So- 
ciedad Central de Arquitectos, de lu- 
nes a viernes de 14 a 21 horas y en 
todas las Entidades afilisdas a la 
Ferleración Argentina de Sociedades 
de Arquitectos desde el 19 de octubre 
próximo, fecha en que se inicia el 
concurso, que cierra el 20 de diciem- 
bre de 1963, 

Se han instituido los siguientes pre- 
mios: primer premio, $ 250,000.— 
(a cuenta de honorarios); segundo 
premio, $ 120,000.; tercer premio, 
3 70,000.- y tres menciones de pesos 
20.000.:, cada uno. 


DESIGNACIONES 


Por renuncia del Arq. Carlos H. Ri- 
varola, el Arq. José Espinosa ha sido 
design do por la C.D. para repre- 
sentar a la Sociedad Central de Ar- 
quitectos an:e el Tribunal de Tasa- 
ciones. 


Por resolución de la C, D. de la 
S.C.A. el Arq. Enrique Alvarez Cla- 
ros ha sido designado para integrar, 
ad-doc, por un nuevo período la Co- 
misión de Arquitectura y Reclamos 
de la Municipalidad de San Isidro, 


CONCURSO INTERNACIONAL DE 
ANTEPROYECTOS PARA EL TEATRO 
DE LA OPERA EN MADRID 


El Departamento Cultural de la Em- 
bajada de la República Argentina en 
España lleva a conocimiento de la 
Soci 


pondiente de la Fundación March 
de que aún no se encuentran impre- 
sas las Buses del concurso internacio- 
nal de anteproyectos para la construc- 
ción en Madrid del Teatro Nacional 
de la Opera y que, por consiguiente, 
su fecha de vencimiento —prevista 
para el 15 de septiembre del año en 
curso— posiblemente será postergada. 
Asimismo le comunicaron que quie- 
nes se interesen en porticipar en di- 
cho concurso, deben dirigirse dire: ta- 
mente a las oficinas de la Fundación 
Juan March, N. de Balboz, 68 - Ma- 
drid. 

La U.I.A. en circular N9 115 de fe- 
cha 17 de septiembre informa que 
este Concurso ha sido aprobado por 
ellos y que el edificio se emplazará 
al sur de la zona comercial del sec- 
tor de la Avenida del Generalísimo 
en un terreno de 25,000 m2. 

Fecha límite de inscripción: 13 de 
octubre de 1953, Los participantes 
podrán hacer sus consultas hasta el 
30 de noviembre y las respuestas se- 
rán enviadas antes del 31 de diciem= 
bre. 

Ultima fecha para el envío de los pro- 
yectos: 31 de marzo de 1964, y para 
la recepción de los mismos: 16 de 
abril de 1964, El Jurado se reunirá 
antes del 15 de mayo. 

Primer premio: 3,000.000 de pesetas; 
segundo premio: 2.000.000 de pesetas 
y un tercer premio de 1.000.000 de 
pesetas. El Jurado dispondrá de 
1.000.000 de pesetas que serán re- 
partidas, por partes iguales, entre los 
10. provectos siguientes. 

Inscripción y documentación: 2.500 


pesetas, 
Arq. ALEJANDRO E, MOY 


Falleció en nuestra Capital el 6 de 
julio de 1963. Nacido el 21 de enero 
de 1887, se recibió de Arquitecto el 
7 de mayo de 1912, incorporándose 
como socio activo de la Sociedid 
Central de Arquitectos el 12 de no- 
viembre del mismo año; siendo pro- 
movido a la categoría de socio vi- 
talicio el 23 de abril de 1947. 

Fue vocal de la Comisión Directiva 
de la Sociedad Central de Arquitec- 
os en los ejer icios 1917/18, 1925/27, 
1927/28; fue miembro de su Colegio 


de Jurados, de la Subcomisión de 
Arbitraje e Interpretación, del Jurado 
de Etica e integró en los años 1936/37 
la Subcomisión de Reforma de Esta- 
tutos y Reglamento Interno. 

Su actuación profesional fue muy vas- 
ía, destacándose especialmente en la 
construcción de asilos y hospitales. En 
el año 1912 mereció el gran premio de 
honor del cuarto Salón Internacional 
de Arquitectura de la Sociedid Cen- 
tral de Arquitectos. Fue profesor y, 
durante 4 años, a partir de 1931, 
consejero titular de la entonces Fe- 
cultad de Ciencias Exactas, Físicas y 
Naturales de Buenos Aires. 

Fue Director de Arquitectura Hospi- 
talaria por el Minist de Asistencia 
Social y Salud Pública y Asesor en 
el Departamento Nacional de Higiene. 
Ultimamente dedicaba sus esfuerzos 
a la construcción de establecimien- 
tos escolares. 


Arq. RAFAEL L. VIÑAS 


Dejó de existir en Pergamino, el 22 
de julío pasado, a raíz de un acciden- 
tc de automóvil. Había nacido el 19 
de abril de 1912, se recibió de arqui- 
tecto el 24 de agosto de 1944, Socio 
de la Sociedad Central de Arquitec- 
tos desde el 30 de agosto de 1961; 
sus inquietudes por el problema de 
la vivienda lo llevaron de inmediato, 
a reunir en nuestra casa, con nota- 
ble éxito, a representantes de distin- 
tos org nismos profesionales, para lo- 
grar acolones conjuntas en esa mae 
teria, 


Arq. ALFREDO YANTORNO 


Dejó de existir, victima de un acci- 
dente, el 28 de julio pasado. Nació 
en Pergamino el 8 de junio de 1924, 
obtuvo el título de Arquitecto en la 
Facultad de Arquitectura y Urbanis- 
mo de Buenos Aires el 3 de di 
bre de 1949. 

Se inició en la docencia como Ayu- 
dante de Trabajos Prá. ticos en la cá- 
tedra “Especificación de Materiales 
y Dirección de Obras” en el año 
1950, y su primer cargo como profe» 
sor fue en el año 1956 cuando fue 
designzdo profesor adjunto interino 
de Composición Arquitectónica 49 
Curso, en el taller del Arq. E. Poyard. 
Proyectó y dirigió numerosas obras 
en col:boración con los Arquitectos 
García Vázquez, Vitali y Frigerio y 
con los Arquitectos Spinetto y So- 
lano. Actuó en la Administración 
Pública de la Municipalidad de la 
Ciudad de Buenos , en el año 
1948, como proyectista en el equipo 
del “Nuevo Parque Zoológico"; ocu- 
p ndo hasta hoy diversos e impor- 
tantes cargos en la misma; como así 
también en el Binco Hipotecario Na» 
cional; fue Asesor de la Comisión Na- 
¡onal Ejecutiva del Sesquicemtenario 


INGENIERIA DEL 
TRATAMIENTO 
DE AGUAS 


Degrémont 


SOCIETE ANONYME FRANCE 


SUCURSAL ARGENTINA: 
SALTA 324 - BUENOS AIRES - Tel. 38-4980 - 37-8903 


Desde el estudio previo 
hasta el servicio efectivo, 
la capacidad y experiencia 
internacional de Degre- 
mont, asegura que la solu- 
cion de su problema es 
técnicamente la más avan- 
zada y economicamente 
la más perfecta. 

En la Argentina como en 
el resto del mundo es re- 
conocida la competencia 
de nuestra Empresa como 
INGENIEROS EN TRATA- 
MIENTO DE AGUAS. 


¿QUE ESPERA 
UD. DE 
UN COCHE ? 


Levante el e y Se en- satisfacciones, porque el motor del 403 
contrará fren a - al de un ha sido construido para durar más! 
eto: el motor del 


fenicos han imbajado PEUGEOT 
lograr en cada pieza 
OT 403 
¡e motor seguirá 


rindiendo y brindándole innumerables LA CALIDAD QUE NO SE DISCUTE 


AA INDMUISTRIAJES ARGENTINOS FABRICANTES DE AUTOMOTORES BAJO LICENCIA PEUGEOT Ñ E 


HORMIGON 
PRETENSADO 


sistema 


BENV 


ESTRUCTURAS PRETENSADAS 


APREFTENSACN 


S.4. CONSTRUCTORA 


ASESORAMIENTO TECNICO 
ADAPTACION DE PROYECTOS 
CON RESPALDO DEL BUREAU BBR = ZÚRICH 


SUMINISTRO DE MATERIAL 

CABLES DE ACERO CON ACCESORIOS 
PUESTA EN TENSION 

INYECCION CON MORTERO 


ENROLLAMIENTO 
DE TANQUES Y SILOS CIRCULARES 


PIEDRAS 383 


T.E. 34-5252 e BUENOS AIRES 


mueble 
metólicas 


Diseño y producción industrial 
contemporaneo» Estructur 
cerramientos de madera compensada 
acoplados en secos Elementos comple- 
mentarios de plástico. cristal y bronces 


fabrica SERIE SR: Li 
E] sarmiento 722 teléfono 46-6688 


TUN PISO L 
NUEVO! 


Bemx5Bem 


¿ MIOJSIAYICIO 
dá 


GRES 
CERAMIGCO 


E 'VENECITA” 


ES UN PRODUCTO DE 


LOZADUR S.A. 


Sr. Arquitecto, Sr. Inge 
SABE UD.? 

El consumo de gres cerámico en Europa durante el año 1962? 

Francia 10.000.000 m? + Italia 9.000.000 m? - Alemania 12.000.000 m? 
SABE UD.? 

Las múltiples posibilidades de empleo del gres cerámico? 

Baños, cocinas, paliers, escaleras, balcones, estaciones de ferrocarril, hall de oficinas 
públicas, supermercados, escuelas, hospitales, usinas, obras industriales, laboratorios, etc. 
SABE UD.? 

Las ventajas del gres cerámico? 

Durabilidad, alto coeficiente a la abrasión, resistencia a los ácidos y álcalis, etc. Queda 
listo para su uso inmediato sin necesidad de pulido o lustrado. 

Y ahora LOZADUR S.A., con los mismos métodos europeos y avalado por una larga ex- 
periencia de fabricación lo produce en la Argentina, 

NUESTROS DISTRIBUIDORES: 


ro, Sr. Constructor! 


PCIA. DE SANTA FE: Ralaol Albanesi S.A.. San Martín 3601, Rosario, Antonio Gonzále 
ario. García Valdés y Muro, San Jerónimo 3691, Santa Fe. José B. Quintana, 
iosario (Correo CC 70). Arq. Santiago Luis Toretta, S in_3045, Santa 
PCIA. ENTRE RIOS: Salomón Daichan, Gualeguaychú 65 Organización Bassi, 
Paraná. Schlimovich e Hijos S.R.L., Gualeguaychú 4% Villaguay 62 S.RJ 
No 62, Paraná 
PCIA, DÉ BUENOS AIRES: Arq. Carlos F. Rodríguez, Nec: 
rown 448, Dio. 2, Corresp. CC 1%, B. BI Emsa 5 
A. y A. Campanini, 13 de Marzo Zárate. Juan P. Rossi e Hijo. Obligado 
iS) 

PCIA. DE CORDOBA: Banus S.R.L., Y Luis Fava. C 
cisco Fava, B. 9 de Julio 1368, San Fi co. Kolker_y Conti 
Maucci y Cía. S n Martín ba. Neolit S.A.I.C.. 
A deba. 'Radl'H. Barmiento, 28 de Mayo 474 N 


PCIA. DE SALTA: Fireco S.R.L.. 20 de 
PCIA. DE LA PAMP. 
PCIA. DE TUCUMAN: 

tín 575, 1 
PCIA. DE NEUQUEN: Arq. Aníbal Múller, 
PCIA. DE JUJUY: Felman y Zerda. Roca al 
PCIA. DE MENDOZA: Casa Gómez Rambla, Cata: 
SANTIAGO DEL ESTERO: Felman y Zerda, 9 de 


INFORMES: 
LOZADUR S.A. “Venecita” - Avda. de Mayo 981 - Piso 3* - Ofic. 308 - T. E. 398-0391 - Buenos Aires. 


Julio Freyle, Santa Rosa. 
Zerd: . 40, Tucuman, Estudios Prana. San Juan 138, Tucumán. S.A. C.E.T.. 


Sur S.R.L., 


PLASTOFLEX 


EL CAÑO IDEAL PARA INSTALACIONES ELECTRICAS 


SATISFACE TODAS LAS CONDICIONES DE 

TRABAJO REQUERIDAS POR LOS PROFE- 

SIONALES DE LA CONSTRUCOCION MAS 
EXIGENTES 


ESPECIFIQUELO CON ABSOLUTA CON- 
FIANZA en mampostería, hormigón armado, 
bajo tierra o en tendidos aéreos. 
Oumple plenamente los requerimientos del 
Código de Edificación de la Capital y las 

normas V.D.E. y D.I.N. 


ES MAS ECONOMICO: reduco a menos de 
la mitad la mano de obra y transporte. Un 
rollo de 50 mt. pesos 2 1/2 kilos, 


BS TECNICAMENTE MAS VENTAJOSO: 
Inoxidable; inmune a la acción de los ele- 
mentos corrosivos de la cal y del cemento; 
m> condensa la humedad, es altamente aíslan 
te y antoexlinguente; en caso de cortocireuito 
dentro del conducto los cables no quedan sol- 
dados al caño. Posibilita el tendido de largos 
tramos sin uniones. Es completamente imper 
meable. 


RESISTE MAS LOS GOLPES Y LAS PRE- 
SIONES: Por su estructura anular soporta 
golpes y presiones considerables y permite 
ejecutar cualquiér fipo de curvas sin modi: 


ficar su forma y Características. 


Fabricado bajo licencia de Frankische Isolierrohr 


-und Metallwaren-Werke Gebr. Kirchner 


Kónisberg, Alemania por: 


ANELIT S.A.C.el. 


CALCENA 535 - 


. E. 66-5047/49 y 66-5927 


LN 


ESTRUCTURAS 


, RAS e DE GIL 
no DI 


MIGONE 


AGUERO 1739 
83-6001/7464 


PARA PROTEGER SU VIVIENDA CONTRA LA HUMEDAD... SÍ 


MAS SEGURO! /// /// 


11) 
Zi 


MAS FACIL! 


% Impermeabiliza sin tapar los poros, 
e Cierre inviolable, 

* Vertedero especial 

* Tambor recuperable muy práctico, 


(Es tan bueno que ya tratan de imitarlo!) 


Distribuido por: IGGAM S.A.I. Defensa 1220,34-5531 
Sucursales y Representantes en todo el país 


ALTA JERARQUIA Y DISTINCION... 


«+. Aplicada a la fabricación de muebles para offices 
y cocinas. Concebidos en modernísimos diseños, rea- 
lizados en plásticos y laminados nacionales e impor- 
tados. La perfecta terminación en invariable calidad 
característica de la línea GOM Flor, ha determi- 
nado la preferencia de los señores ingenieros y 
arquitectos. 

Adm. y ventas: San Juan 1733 - T. E. 23-1282 - 27-1117 


Cretar estas realizaciones Vidrieria Argentina S. A. pone en marcha todo su esfuerzo y experiencia, 


es VAS.A, es vidrio, y el vidrio está tan presente 
en todos los rincones de nuestra vida que puedo llegar a pasar 
prácticamente inadvertido. Sin embargo la industria se renueva y en 
Vidrio se dá que hablar! Vidriería Argentina S.A. la primora industria de 
vidrio plano y fibras de vidrio en el pais, ha importado nuevos rodillos para 
vidrio laminado de Pilkington Brothers, Inglaterra y Glavorbol S.A. Bélgica, 
Así V.A.S.A. agroga 5 nuevos diseños, a los 19 ya existentes, lo que conjunta= 
mente con la Jinea de fuertes espesores para la industria dol templado, significa la 
producción más importante de vidrio laminado en América Latina. 


V.AS.A. avanza!.. las novedades se irán sucediendo con el cumpli- 
miento de un ambicioso plan de expansión, cuyas etapas comprenden máqui- 
nas y plantas nuevas para nuevos productos, y mejoras en los procesos. Para con- 


DY VIDRIERIA ARGENTINA SA, 
25 años de progre en vino 
Tucanano 700, T. E. 43 SIONRASD, Bros Aros 


CON OPTIMISMO EN EL PRESENTE Y FE EN EL FUTURO WASAA 010070! 


¿ventanas de 
¿ventanas de 
ventanas de 
ventanas de 
ventanas de 
ventanas de 
ventanas de 


ventanas de 


ventanas de 
ventanas de 
ventanas de 
ventanas de 
ventanas de 
ventanas de 
ventanas de 
ventanas de 
ventanas de 
ventanas de 
ventanas de 
ventanas de 


aluminio alwintite 
aluminio alwintite 
aluminio alwintite 
aluminio alwintite 
aluminio alwintite 


ventanas de 
aluminio a 
guillotina 


NAAA OSA Nnq€N mn e 


Aluminio “alwintite 
aluminio alwintite 
aluminio alwintite 
aluminio alwintite 
aluminio alwintite 


bombas centrífugas 


Marellz 


para cada problema 


la bomba adecuada 
Y 60 años de experiencia en 
todo el mundo! 


Más de 100.000 propietarios de 
Bombas Marelli en la Argentina 
garantizan su calidad y eficien- 
cia 


Para la ciudad y el campo 
Para uso doméstico e irrigación. 


Para desagote de piletas 
Para irrigación en pequeña y 
gran escala, para la conducción 
de liquidos, y otros usos donde 
se requiera elevado caudal con 
poca presión manométrica. 


Para la ciudad y el campo 
Aptas pora cosa de departa- 
mentos, industrias, agricultura y 
toda clase de aplicaciones don- 
de se requiere una bomba de 
robusta construcción. 


Solucionamos cualquier 
problema de extracción o 
impulsión de agua. Sin com- 
promiso consulte su caso 
con nuestro departamento 
técnico. 


Marello 


AV. LEANDRO N. ALEM 673 
T. E. 32-6551-52-53 
BUENOS AIRES 


divisores corpóreos 


divisores corpóreos 


divisores corpóreos 


divisores corpóreos 


divisores corpóreos divisores corpóreos 


divisores corpóreos 


divisores corpóreos 


divisores corpóreos 


divisores corpóreos 


DIVISORES CORPOREOS NORDIACITA 


Para multiplicar la capacidad de trabajo de su oficina, fábrica o taller. 

Armados con elementos a presión, se colocan sin interrumpir el trabajo cotidiano. 
Admiten posteriores modificaciones, 

Con o sin aislación acústica, Espesor de 10 a 14 cm. Permiten el paso interior de 
instalaciones sanitarias o eléctricas. Zócalos plásticos a piso o cielorraso, sin cortes. 
Paneles con o sin vidrio. Puertas con herrajes de alta calidad, Terminación de plás- 
tico, acrílico, terciada o chapador, Alturas de 0.94 a 2.04 m. 


Solicite la visita de un representante o visite nuestro local de ventas 


Sea moderno: consulte a 


Av. Pte, R, Sáenz Peña 1164 - 1! y 2? 1, E, 35-9202 
CITAD] 
Av. Pre. R. Sáenz Peña 1103 esq. Cerrito, Buenas Aires 


PARA 


CONSTRUIR 
con 


ECONOMIA 


y 

REDUCIR 
los 
COSTOS: 


La MALLA ACINDAR - construida con varillas de acero 


soldado de alto límite de fluencia - cuenta con la garantía 
de las más severas normas de calidad. La MALLA 
/ACINDAR se fabrica con modernos procedimientos au- 
tomáticos y su uniformidad y calidad es controlada en nues- 
tros laboratorios de ensayo de materiales de la planta de Villa 
Constitución. La MALLA ACINDAR reemplaza a los 
entramados de acero con ataduras de alambres en: 


CAMINOS - TABIQUES - PISTAS - TANQUES 


» ESTRUCTURAS PREMOLDEADAS, etc. 


La MALLA ACINDAR economiza: 


ACERO - MANO DE OBRA 

ALAMBRE PARA ATADURAS 
GASTO DE MANIPULEO Y TRANSPORTE 
TIEMPO DE EJECUCION DE LA OBRA 


Todos los datos e informaciones técnicas pueden 
ser obtenidos en nuestro Departamento de 
Ventas, Oficina Técnica. 


OFICINA DE VENTAS ZONA NORTE 
San Lorenzo 942 - Tel.: 64036 - ROSARIO 
OFICINA DE VENTAS ZONA SUD 

Paseo Colón 357 - Tel.: 30-3031 - BUENOS AIRES 
DEPOSITOS 

Sixto Laspiur 240 - BAHIA BLANCA 

Av. de las Américas y Alejo Payret - PARANA 


INDUSTRIA ARGENTINA DE ACEROS 5. A. 


nn In '" 
mts dr pdpte r DEL PAIS DE ACEROS PARA LA CONSTRUCCION 


[mio 4 ol9viva ONIT e 


» CANALES - ESTRUCTURAS ABOVEDADAS 
- CAÑOS - SUPERFICIES VELARIAS - LOSAS 


cicero 537 


FRA 


productos 


Co-Ve 


Columna de ventilación por colector 


Co-Ve 


Tabiques de ventilación por colector 


Co-Ve Gas 


Evacuación por colector de gases de combr e 
secadores, etc. 


Co-Ve Shunt 


Sombreretes aspiradores estáticos y dinámicos 


Conductos 


de ventilación y de humos tradicionales 


Tolvas Tapa 


para descarga de residuos a columnas de inc 


Termoducto 


Sistema integral de chimeneas prefabricadas refractarias 
de aire incorporada y revestimiento aislante 


Co-Ve Rejillas 


de ventilación 


Placas hislantes 


antitérmicas y antiacústicas con cámara de aire incorporada 


Plontal L- 96 


intura. Revestimiento de plomo metálico anticorrosivo, antioxidante 
e impermeabilizante, 


Plontal A-T y A-20 


Pintura de aluminio para grandes temperaturas. Antitérmicas. 
(Plontal se produce bajo licencia de Goodcliff - Eecen Industries, 
Sidney, Australia). 


Distribuidores 
Mar del Plata; Pugliese S.A.-12 de Octubre y Jara-T.E. 46 
Rosario: José 8. Quintana y Cía, Com. Ind, Imp. S.R.L - Entre Rios 836 
Córdoba: Pugliese S. A-Cámino La Merced - Km. 


Representante en Bahía Blanca: 
Harold M. Marcolini» Calle Holdich 862 - T. E. 22300 


DUTECNICA 


SAL 


Société Anonyme Shunt, Belgique 
Diagonal Pte. R, S. Peña 852 - 6? piso OF. 615 T.E. 450725 - 4696 
Buenos Aires 


hare 
siete 
¿aMOS.. 


GAM S. R. L., presentó 
las famosas puertas 
plegadizas MODERNFOLD 
de plástico, modernizando de 
esa manera la técnica y la 
estética de los 

ambientes edilicios. 

HOY GAM, terminados los 
estudios y severas experien 
cias a que fué sometida, 
se enorgullece en ofrecer 
su nueva puerta 
plegadiza de madera 
WOODMASTER, realizada 
con placas totalmente 
indeformables, que será 

la solución ideal para el 
problema espacio en 


hogares, oficinas, 

negocios, consul torios, 

etc. que necesiten una 
puerta plegadiza de madera. 


GAM Cangallo 1615 
p. 9. Tel: 35-7892/6739 


modernfold 


RADEL SA. 


ARQUITECTURA CONTEMPORANEA 


Concurso Peugeot 


“Todo está bien y es igual —dicen—, 
lo mismo lo clásico que lo romántico; 
lo que importa es que ambas cosas 
se usen inteligentemente para conse- 
guir con ellas algo excelente. En 
cambio, también se pueden emplear 
ambas de mala manera, y entonces mi 
la una ni la otra sirven.” 


Gore 


Es difícil olvidar la sensación de desconcierto, asombro y 
maravilla que producía en el visitante desprevenido, en el 
crítico, o en el arquitecto la Exposición de los Proyectos 
del Concurso Peugeot. 


Todos los conceptos, los partidos más raros, los más sen- 
satos, los adocenados, los fantásticos, los inexplicables, los 
torturados reclamaban silenciosos o estridentes la aten- 
ción. 


Las Bases del Concurso dijeron que este edificio debía 
tener: “una característica diferencial que lo identificase 
y distinguiese netamente”. Y allí, sorprendente, estaba 
la respuesta. 


Arquitectos plásticos, arquitectos técnicos, arquitectos 
constructores, arquitectos filósofos, arquitectos poetas, 
o simplemente arquitectos intentaban concretar su sue- 
ño: hacer arquitectura, ser Arquitectos. ¿Lo lograban? 
¿Conducía esa búsqueda a algún hallazgo? ¿La virtud de 
la búsqueda obtenía la gracia del hallazgo? Gracia sobre- 
natural y milagrosa, ajena a la voluntad humana. 


Eso era o podía interpretarse como un muestreo de la Ar- 
quitectura Contemporánea. Revelando influencias telúri- 
cas o voluntades de formas ancestrales de pueblos y geo- 
grafías. Estilos o formas culturales. 


Surgían, algunos puntos de referencia: lo clásico y lo 
barroco, lo racional y lo mágico, la forma y el contenido, 
lo tectónico y lo plástico... La suma y la integración, 
la acumulación y la síntesis... 


Cabía la posibilidad de una primera clasificación general: 
lo barroco y lo clásico, lo tectónico y lo contractectónico. 
Haciendo pie en viejos conceptos se vislumbraba un ca- 
mino. Ese prodigioso laberinto de la arquitectura con- 
temporánea tenía una clave. 


Como toda la cultura estaban esos proyectos ubicados 
entre dos polos: la aventura y el orden. 


Desde un punto de vista formal, quizá un poco superfi- 
cialmente, y sin pretender sumergirnos en los problemas 
de la filosofía del arte, ni juzgar, podían los proyectos ubi- 
carse en esos dos grandes grupos. 


Dijo alguna vez Ortega: “En el Museo se conserva a fuer- 
za de barniz el cadáver de una evolución... Para conser- 
var esa evolución ha habido que deshacerla, triturarla, 
convertirla en fragmentos y congelarla como en un frigo- 
rífico. Cada cuadro es un cristal de aristas inequívocas y 
rígidas separado de los demás, isla hermética... Y sin 
embargo, no sería difícil resucitar el cadáver. Bastaría 
con colocar los cuadros en un cierto orden y resbalar la 
mirada velozmente sobre ellos... Entonces se haría paten- 
te el movimiento de la pintura...”. 


Así quizá esa Exposición de “imágenes” de arquitectura, 
—plantas, cortes, perspectivas—, sombras de cadáveres 
nonatos de sueños, permitiera, con una licencia orte- 
guiana, reconstruir o simular una presunta evolución de 
algunos enfoques de la arquitectura de hoy: imaginando 
un único ente creador ir de lo fantástico a lo racional, del 
intento a lo logrado, de la suma a la síntesis. 


Los capítulos de esta crónica, sus series, las notas que 
las definen y en cierto modo el ordenamiento y la secuen- 
cia de esas series tienen esa intención. 


Aunque tal vez sea obvio advertirlo, queremos decir explí- 
citamente que por razones de espacio no era posible re- 
producir todos los proyectos. Se tomaron, un poco al azar, 
aquellos que al correr de las galerías ayudaban a exponer 
estas ideas. Las omisiones, pues, no implican una selección, 
ni un juicio. 


Nora: 

Aquellos proyectos que tuvieron 
crítica escrita del Jurado, se pu- 
blican acompañados por los pi- 
rrafos esenciales de la misma. 


LA AVENTURA 


LO BARROCO 


“El barroco se sirve del mismo sistema de 


formas; pero ya no da lo completo y per- 
fecto, sino lo movido y en génesis; no lo 
limitado y abarcable, sino lo ilimitado y 


colosal. Desaparece el ideal de la propor 


ción bella: el interés no está pendiente 
de lo que es sino de lo que pasa. Las ma- 
sas entran en movimiento y son graves, ar- 
ticuladas sordamente.. 

“...no indica un juicio de valoración... 
lo barroco o el arte moderno no es una 
decadencia ni una superación del clási- 
co: es otro arte”. 


ENRIQUE WOLFFLIN 
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187 1 TA LIA 
20 URUGUAY 


166 ALEMANIA 


a fantasía desatad.,. y a veces arbitraria. El jue- 
go libre de los volúmenes que parecen desafiar 
la gravedad y que no siempre es arquitectura, 


Anteproyecto N9 20 


CRITICA DEL JURADO 


199 NORTE AMERIC 
205 POLONIA 223 HOLANDA 7 NORTE AMERICA 197 HOLAND 


cgo fija sus leyes. Los volúmenes se “orde 
La repetición crea un ritmo. Un alma ba- 
rroca y la tortura de un molde. 


vo 
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Los volúmenes se hacen arquitectura. La grave- 
dad se impone. Extrañas ren cencias centro- 
americanas o de monumentos fálicos. 
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MENCION HONORIFICA 
Anteproyecto N9 113 
Arquitecta; Maurizlo Sa 
cripanti. 


CRETICA DEL JURA 
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Anteproyecto N0 49 


URITICA DEL JUKADO 


e DIFICIO m PEVOLOS 
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structura domina. Se confunde la voluntad 
plástica con lo estructural. A veces la fuerza de 
lo tectónico subordina la arquitectura. 


MEXI 


Anteproyecto N? 43 


CRIT DEL JURADO 


e ostima el valor de este 
anteproyecto por e ir 

rón —arquitectónico-estruetu. 
ral q 
gándose 
formal 


La malla triangulada po 


metra; destinada a resistir 
los empujes del y se 
ofrece con di 


tos en prin 
no así e. núcleo central por 
tante do extremada debili- 
dad para un edificio de tal 
envergadura 


Anteproyecto N9 130 


CRITICA DEL 


JURADO 


Se perjudic 
por el 
él se 
una solución q 
de interés. 1 


e podría ser 
xpresióa de 
atracti 
aunque 


para ell 
sacrificios 
vo. cretar el panteo. 
Las soluciones parcial 
notan estudi 
gando a expresiones forma 
les por seguir as direccio 
nes impuestas por el núcleo 
central 


130 1 


Anteproyecto N* 95 
CRITICA DEL JURADO 
Prima en la conce 


este trabajo un 
malismo que 


de 
ocivo for 


poco convincente resoluc 
de. problema planteado « 
y ses del Concurso 


La defi lumétrica 
que impl rte in» 
pacto dentro del paisaje ur 


bano existente, se hace cen 


abíe en la fachada sobre 
da, Libertador San Mar 
tín por su gran inestabil 
dad visual 


Ese prefijado formalismo 
distorsio L sistema es 
tructural, que se propone 


sumamente confuso. 


Anteproyecto N? 82 
CRITICA DEL JURADO 


Se objeta este anteproyecto 
por tud extremada- 
mente formalista del autor, 
que lo lleva a compicad 
soluciones — técnicas, como 
her e. giro de 450 de 
cajas de los ascensores, sin 
ningún resultado positivo. 

Se estima necesario definir, 
además, que la búsqueda 
plástica no se concreta en 
un resultado de interés. 

La estructura, débilmente 
dimensionada, permite la ob- 
tención de espacios libera. 
dos de elementos portan 
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La fantasia. El juego. La ma 
nten. 
nico se integra en la plástica. La 


y la gravedad, se 


arquitectura. 


SEGUNDO PREMIO 
Anteproyecto N? 142 


Arquitectos 3. Bolnoux y M. 
Folltanson 


CRITICA DEL JURADO 


proyecto por 


su plástico, que 
se en un ele 
mento visible excepcional, 
pero no deprimente y que 
podría resultar de interós 


de 
tudía 
:onfigu= 


a cierta dudi 
constructiva 
aunque elo 
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gia. Los volúmenes 
Lo meramente tectó- 
síntesis y la 


modifica en elevación, mun: 
teniendo 
tes en 


» consta 


desarrol.o. 


Por otra parte, las genera 
trices rectas de los parn 

ides hiperbó:icos, ade. 
de permitir un tipo 


sentan elementos verticnlos 
de suma utilidad para ¡4 de 
fensa cont 
del aso.om 
Se considera 11 


los problemas 


la posición del 

ai definir la 
construcción del edificio so 
hre la base del uso del hor 


acep 
proyectista, 


migón armado, por entender 
que éxte, aparte de sus in- 
numerabies cualidades, ha 
permitido ya audaces teu 
zaciones en Buenos Aires. 
parte técnica ha sido 


con seriedad 
racterísti 
estudio que re 


$2 VENEZUELA 


La ventana LA AVENTURA 
oiga Y EL ORDEN 


En estos dos términos se me antoja ver representados 

desde hace años —cuando ambas palabras repercutian y 

con su puro sonido intelectual, sin rumores políticos Ergacitos del caia, LA ACC 
los dos extremos polares de la línea evolutiva trazada EN AS 

por el espíritu innovador durante los últimos lustros 

en el lapso interbélico. Linea no recta ni enteriza: cur- 

vilinea, en zig-zag más bien, ya que el diagrama ideal 

de su trayectoria se muestra ondulante y aun confuso, 

ofreciendo a trechos quebraduras que parecen retro- 

cesos. 


El espiritu de aventura es el espiritu creador por 
antonomasia. Representa el insaciable afán de virgini- 
dad, descubrimiento y variedad que existe en toda alma 
humana con auténtica vocación descubridora. 


«Picasso ha expresado asi ese afán ¡limitado: “Yo 
quisiera que el hombre no pudiera repetirse. Repetirse 
es ir contra las leyes del esptirtu, contra su fuga hacia 
adelante” 
La aventura es, pues, apetito insaciable de novedad 
—al menos de repristinización. No será el único ele- 
mento del arte, pero sí uno de sus factores irreem- 
plazables. 


Durante cierto tiempo, mantenerse y abroquelarse 
únicamente en la trinchera de la aventura, es posible 
y aun legítimo. Pero perpetuarse en este difícil ve- 
ducto exigiría no solamente fuerzas renovadas, sino 
inacabables reservas de ingenuidad. 


Ya Apollinaire —gran intuitivo, lúcido precursor de 
muchas cosas— se daba cuenta de ello, cuando en uno 
de sus más conmovedores poemas trataba de conciliar 
y conjugar las dos corrientes. Pedía, entre líneas, indul- 
gencia para sus audacias innovadoras, cuando se com- 
paraba con aquellos que fueron un día “la perfección 
del orden”; “no somos vuestros enemigos” —agrega- 
ba—, sólo queremos abriros “vastos y extraños domi- 
nios”; “queremos explorar —terminaba— la. belleza, 
paisaje enorme”. La lección fue fértil en su día y lo 
seguirá siendo para quien acierte a captar su sentido 
de integración. 

No hay, pues, un orden de preferencias; sí de estacio- 
nes. Podría marcarse mediante un lema de Schiller, 
sublimado musicalmente por Beethoven en su novena 
sinfonía: Durch Leiden Freude: A la alegría por el 
dolor. Esto es: al orden por el camino de la aventura 
Pero la primera estación deberá ser azarosa, sin pers 
pectiva de fácil término. Pues para conseguir altura, 
hay que perder lastre. (Atención, pues, en el joven, a 
no especular con el crédito de sus mayores). Sacrificio 
que también fue previsto por Apollinaire en otros ver- 
sos memorables (rapsodia remota de la parábola evan- 
gélica: “el que quiera salvar su vida la perderá”); en 
aquellos que aconsejan y prevén: 


Perdre 


Mais perdre vraiment 
Pour laisser place á la trouvaille. 


EL ORDEN 


* Ahora bien, entre todos los actos, el más 
completo es el de construir. Una obra re- 
quiere el amor, la meditación, la obedien- 
cia a tu más bello pensamiento, la inven- 


ción de las 


eyes por tu alma, y otra va- 
riedad de cosas que ella de ti mismo saca, 
cuando de poseerlas no abrigabas sospe- 
cha. Esta obra dimana de lo más íntimo 
de tu vida, y no se confunde, a pesar de 
ello, contigo. Si estuviese dotada de pen- 
sumiento, presentaría tu existencia, que 
jamás alcanzaría ella a establecer ni a 


concebir con claridad. Ee serías un Dios... 


Paul VALERY 


Edificios en altura. Rascacielos. Lo colosal sin 
Fríos esquemas ortogonales. Se imita. 
¡ez tienta. 
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Anteproyecto N? 


RITICA DEL JURADO 
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tión del 
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Lo ortogonal como ley. Aun el “dibujo” ordena 


do. Juego elemental de volúmenes. 


151 


A 


Anteproyecto N? 151 
CRITICA DEL JURADO 


Presenta esto estudio un 
apreciable poder de sínte 
sis, obedeciendo además, a 
una firme ley de composi- 
ción, «obre .a base de la 
forma triangular que adop. 
ta para la planta de la 
torre 

adoptado 


perseguidas, resintien- 
1 sano y ¡ógico funcio- 
ento del “edificio. 
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Anteproyecto N? 115 
CRITIOA DEL JURADO 


La caprichosa conformación 
de da planta de la torre, 
leva su arbitrariedad a las 
plantas bajas, las que se 
ven divididas y desprovis 
tas de interós “espacial. 

El lenguaje plástico con 
que exprésase exteriormen 
te no reporta una conse- 
cución de valor, 
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Anteproyecto N? 183 
CRITICA DEL JURADO 


La forma arbitraria propues 
ta para la torre no confi- 
gura una buena solución 
para las ne de las 
oficinas, provocando e 

tos concomitantes en las 
plantas — bajas que dan 
por resultado distribucio 
nes formalistas e injustifi 


disminución volumétri 
causada por es retiro de los 
pisos superiores, no da co 
mo resultado un volumen 
puro, logrando no obsta: 
te, una ión y 
tica acorde con el pai 
de la urbe 
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Anteproyecto N? 112 


NORTE AMERICA 


SEGUNDA MENCION 


Anteproyecto N9 120 
Arquít Marvín Hata 
mi y W. Lister. 


CRITICA DEL JURADO 


Anteproyecto claro, estudia 
do sobre la base de unu co 
rrecta estructuración y con 
un enfoque constructivo ren 


lista do su lenguaje 


plástico el rexultado de esa 
propuesta estenetn. 


La planta baja es un tanto 
confusa y dimensionada sin 
generosidad ni jerarquía, 
defecto particularmente no 
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El orden adquiere importancia. Esquemas y rit- 
mo. Preocupaciones plásticas como axioma. Es 
tructuras vigorosas. 
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Anteproyecto N? 193 
CRITICA DEL JURADO 


Propone el autor su ante 
proyecto hasárdose en su 
a expresada en la Me- 
moría de que “los nuevos 
tipos — arquitee 5. de 
d 

paisaje urbano en el centro 
de la ciudad, nuevo 
tipos de torres, con “*pilo 
tis'? gigantes, se van unien 
do, montando a horcajadas 


la vieja ciudad”. Por 
ello, elev 


dera poco convincente y este 
estudio, exponente de la 
misma, no representa un 


porte arquitectónico que 
haga válida, ni consigue 
tampoco una correcta solu 
1 al problema plantea 


Anteproyecto N9 15 
CRITICA DEL JURADO 


Este anteproyecto n 


calle 
meralda, así como también 
las plantas correspondientes 
a vivienda y restorán (pi 
sos 60 a 62) no conformar 
una hi neidad de con 
junto. 
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SEXTO PREMIO 
Anteproyecto N? 198 


Arquitectos: Carlos Arana 
Holder, — Antenor Orrego 
Spelucín, Juam Torres Hi 
gueras y Luis Vázquez Pan- 
corbo. 


CRITICA DEL JURADO 
E de 
los vo.úmenes es agradable, 
contando este anteproyecto 

estructural 
y expresado 


ordenamiento gen 


con un sister 
»m estudiad 
n franqueza 


xba, 
cuenta en su 
mouna buena 
a los dis 
tintos usos exigidos por el 


zonificación pa 


programa 


Anteproyecto N? 33 
ORITICA DEL JURADO 


dores fuer 
minados por 
yos de con 
la to 


osición qu 


soluciones — purcia 
usas y de poco ren 
dimiento, no lográndose en 
las correspondientes al bar 
samento una síntesis or 
da de todus ¿as pre 
$ progr 


143 NORTE AMERICA 
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198 P 


La estática como objetivo y fin. La estructura 
como definición. Lo formal como premisa. La 
básqueda inconclusa... 


Anteproyecto N9 34 MENCION HONORIFICA 
ICA DEL JURADO 


Anteproyecto 'N9 3 


trabajo adolece de un 
rte esquemutismo que re Arquitectos: Marcos Kon- 

siente su presentación y que der Netto y Ulysses P. Bur- 

por otra parte, no alcanza lamaquí. 

A ocutur la falta de peri 

cla” del” proyectista para ( Ñ LADO. 

dar solución a los diferen: BITICA. DEU. JURAL 

tes problemas del programa Es 5 


Lo dicho se exterioriza más 


inge 
los distintos problemas pre 

en ias diversas 
denotando la pre 
de un proyectista 


rudumente en <a resolución QUE: PORO jara: 


propuesta, por ejemplo, pa 
ra la planta de los anfiten- 
tros donde a ley de 
sición arquí 
de por ia y hábil. 
que prima en todo el ante Todo ello se concreta en 
0, da sido totalmon caligrafía de los planos, 
do dejada de lado donde los ambientes se in 
an con fui 


Antoproyecto N9 200 
CRITICA DEL JURADO 


ol lenguaje plá 
or en Ins fachadas, no 
do va representa un aporte de «to 
puc por Una parto, su interés, 
Suert: race La estructura no se conere- 
con la reulidad d es rose ii 
o que los estudios sanitarios, 
E e talaciones eléctricas son un 


rabujo formalista, no con 
sente 1 solu 
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CUARTA MENCION 
Anteproyecto N? 71 


Arquitectos: Carlos F, Lan 
ge y Luis A. Rébora. 
CRITICA 


DEL JURADO 


abajo enructerizado por 


los valores pásticos qu 


cuerdan con la 
tura 


significando un 
lenguaje conse la 
hada de la torre, resul 
lo de la sensibilidad del 


proyectista 
el prob 
ta ” 

los *"bris 


inción de 
fun 


ción de 


El trabajo se 
rto 
pedir el cabal conocimien 
de determin locales. 
Bi» 


nte por 
» que 1 


ontemplado el pri 
constructivo, qu 
presenta una loable actitud 
búsqueda de reducir 
el tiempo de e de 
la obra 
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PRIMERA MENCION 


Anteproyecto N% 25 


Arquitectos: José Luis Ba- 
cigalupo, Alfredo Luis «ul. 
dali, Jorge Osvaldo Riope- 
dre, Héctor Ugarte, Juan 
María Cáceres Monió, Fe 
nando Ferrero, Alicia Ma- 
bel Mainero 0 Ingunicro 
Isaac Danon. 


CRITICA DEL JURADO 
Extudio que propone un sis 
tema estructural caro y 10. 
coherente con la 

formal del traba 
se materializa en 
plástico que 
rosentar un 
de dudoso 


buena 
ón para Jas dí 


que 
zonificne 
tirtas actividades del edi- 
ficio, conseguida sobre ln 
hase de una clara diferen: 
ciación de sus funcione 
rrelacionándose adecuada 
mente, además, los variados 
mentos integrantes de lu 
mposición 
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La pureza. Lo conocido. La estructura asimilada 
a la plástica. Repetición. Sombras de academia 
versión contemporánea. 


TERCERA MENCION 
Anteproyecto N? 204 


Arquitectos: Charles T, Ber- 
ger y Haroli J. Landrum. 


CRITICA DEL JURADO 


a avenida Libertador San 
Martín, que vineula entr 


1 po 
linamis 
hado para 


SA 
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TERCER PREMIO 
Anteproyecto N% 99 


Arquitectos José Manuel 
Fernández Plaza, Julio Bra 
vo Giralt, Pablo Pintado y 
Riba, 

Ingeniero 
Martínez 


Alfonso Alvarez 


CRITICA DEL JURADO 


Anteproyecto 
mente 


articular 
interesante que 


ha 


peió su 
onfigura una exp 

arquitectónica de gran va 

lor 

su a alto inte 

rés, en re-ación a los espa. 


spaciales representa 


jenomicada P.a 
len jerarquiza 

una óp 
y 


m de: vol 


definic 
la torr 
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CUARTO PREMIO 
Anteproyecto NO 114 


Arquitectos Georges Bize y 
Jacques Ducolet 
CRITICA DEL JURADO 


que exp 


oporcian 


eficaz uso de 
posición que actúni en 


raposición de planos vi. 


driados enc ste con 
tos y otros de fuerte 
dinamismo contrapuestos 4 
e ementos estáticos, Por otra 
determinados eleme 


parte, 
tos de la composición dan 
una verd 


era esenla a to. 
nto 


de iu estruc 
aunque 


secintos 
los cortes 


inas pp 
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La plástica se hace Arquitectura. “Escapismos” 
formales. El edificio pesa. El partido se clari- 
fica. Los volúmenes se componen. 
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Anteproyecto N? 23 


CRITICA DEL JURADO 


plantas 


Anteproyecto N0 76 
CRITICA DEL JURADO 


poco frarea 
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ARGENTINA 
INGLATERRA 


Estructura clara. Volúmenes definidos. La Ar- 
quitectura se afirma. Lo tectónico se hace plás- 


tica. 


Anteproyecto N? 35 


CRITICA DEA 


JURADO 


(Avda 
Martín y 
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Anteproyecto N9 77 


CRITICA 


DEL JURADO 


jerar 
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MENCION HONORIFICA 
Anteproyecto NO 110 


Arquitectos: Euardo Terra- 
zas De La Peña, Amhed E. 
Oraz y William Jack, 


CRITICA DEL JURADO 


Se destaca este trabajo por 
su interesante estructura 
que ha servido de base pu 
ra concretar un anteproy 
10 realista y de vinble cons- 
trueció 


planteo 
o su 
«dificios 


idad para 
de esta enve 

Es de valor 
consigue al pi 
así como la £uid 


ida por los 
stintos ni 
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Anteproyecto N0 52 
CRITICA DEL JURADO: 


resiente este trabujo por 
la desacertada solución de 
la estructura propuesta pa: 
ra la torre, que sufre un 
desplazamiento — con — res- 
pecto a su eje mayor cren- 
«dor de la ruptura del mó- 
dulo estructural. 


Anteproyecto Ne 24 
CRITICA DEL JURADO: 


El anteproyecto demuestra 
una lógica concepción es 
tructural — arquiteotónic 
francamento — exteriorizada 
en sus fachadas, vo orizadas 
por la fuerza lograda en el 
pie del edificio. En cam 
bio, no revela tan feiz el 
tratamiento propuesto para 
los dos primeros pisos al- 
tos, cuyo ventanamiento no 
expresa la función (vivien- 
das) que se desarrola en 
su interior, 


29 ARGENTINA 


El edificio en altura, la composi 


ión ortogonal, 


el orden y el ritmo se integran. 
La estática, lo tectónico, la forma y los volúme- 


nes son arquitectura. 


Anteproyecto N% 12 
CRITICA DEL JURADO: 


Este trabajo, estudiado. con 
seriedad, posee poder de 
síntesis "y su expresión ex- 
r reve.a sencillez y pu- 
arquitectónica 
extima objetable ln so- 
lución propuesta para lle 
kar ai garage invadiendo 
es municipales exte. 
riores a los límites del te 


Anteproyecto N? 37 
CRITICA DEL JURADO 
La estructura propuesta 
para el edificio “clásica de 


hormigón armado"', según 
reza la Memoria, 


cambiar notoriamente jos 
distintos arreglos parciales, 
si los  dimensionamientos 
portantes — fueran — veraces, 
En general, las soluciones 
purciales no han sido re 
sueltas — convenientemente, 


QUINTO PREMIO 
Anteproyecto N9 46 


Arquitectos Milton Pinto, 
Leonardo Turovlin y Enri- 
que Besurevsky 


CRITICA DEL JURADO 


Trabajo correcto en su con- 
junto y detalles, 
una acertad 
en resolver 
problemas parciales, levan 
do, por sumatoria de acier 
tos, a buenas so.uciones to 
tales, 
La parto destinada a las 
actividades culturales y pú 
biicas no se unen franca y 
jerarquizadamente con otros 
blementos a los cuales po- 
dría haberse integrado (ga 
lería comercial, restaurant 
ete.), con interesantes bes 
ficios espaciales y de fun 
cionamiento 
Los espacios a cielo abierto 
propu en las plantas 
bajas no son muy conve 
nientes, por los problemas 
que pueden acarrear mues. 
cimáticas 
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PRIMER PREMIO 
Anteproyecto N? 182 


Arquitectos Roberto Claudio 
Aflalo, Plinio Croce, Gían 
Carlo Gasperíni (brasieños) 
y Eduardo Patricio Suárez 
(argentino) 


CRITICA DEL JURADO 


Anteproyecto qu 
von rdancia 
pre arquit 
Buenos Air 

en el país: no circun 
dante grac 4 equilibr 
do volumen, sinmple y el 
ramente expre 
simplicidad dará 
de orden dentro del 
jo perfil urba 
enmarcarlo. Por otra part 
oi sistema circulatorio y 
hicular que este antepro 
yecto determi 


+onvenienteme ae 
tunl, estimánda res- 
pos . las que 


este problema presenta. 
El tratamiento 
destuca por un 
poder de síntesi 
llegado a trans 
panorama de por sí com 
poejo en otro en apar 
sencillo y obvio, expresado 
en un lenguaje noble, cohe- 
rente y de buen sentido, 
alejado de rebuscados e 
tismos formales, 

La sencilla estructura está 
biea estudiada, siendo clara, 
lógica y sencilla, partici 
pando, además, de la vida 
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ples 


planta. Es muy 


ingeniosa, evitando múlti 
elementos de soportes 


interiores, medinnte a con 
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la maquinaria que ha de alo 


Se considera conveniente s0- 
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DISCURSO DEL ARQ. UGARTE AL 


Es sin duda alguna un enorme privilegio el de poder 
iniciar este acto, que considero, como profesional y co- 
mo argentino, de trascendental importancia para el fu- 
turo, desde que la construcción de un edificio de tanta 
«dura abre el horizonte hacia las más promisorias 
posibilidades, 

Trataré, en la forma más concisa posible, referirles có: 
mo se originó. cómo se desarrolló, cómo se llegó a li 
adjudi ación de los premios, cuál fue el proceso de este 
concurso y cómo nació esta criatura de vialidad tan 
sombros1. 

Un día 22 del mes de marzo del año 1£61 —así han co- 
menzado tantas cosas en la vila me llamó el Arqui- 
tecto Martín Noel, quien me honra con su amistad y 
benevolente simpatía, diciéndome que había sido con- 
sultado para proponsr el nombre de un profesional que 
tomase bajo su responsabilidad li organización de un 
concurso que aspiraba a ser imtermacional y de gran 
importancia, 

Su simpatía por mí hizo que diese mi nombre y agregase 
una serie de amabi e llevó al señor Raimundo 
Richard a citarme a s ho de la Foreign Building 
and Investment Co. 


Así nos conocimos 'hace un año que se me hacen muchos 
por la sólida amistad cimentada y por el conocimiento 
que tengo hoy de su persona y que me ha llevado a un 
respeto admirativo por su dinamismo, empuje y capa- 
cidad. 


El señor Richard me expuso la intención de la Foreign 
Ruilding de realizar un magno Concurso International 
que estuviese rodeado de las máximas garantías para 
los participantes y que a la vez se les ofreciesen las re- 
compensas que estuviesen de acuerdo con la importancia 
de este sertamen, En visita que le hiciera el Presidente 
de la Sociedad Central de Arquitectos aceptaba que la 
organización estuviese a cargo de esta Institución pro- 
fesional que con setenta años de vida reúne una expe- 
riencia indiscutible en la organización de con urs 


Es decir, señores, que la Entidad Promotora no sólo 
nombraba un profesional como Asesor suyo, sino que 
ponía bajo la responsabilidad de la Sociedad Central 


de Arquitectos cl hecho de tanta signi 
hicación. 

La Sociedad Contral de Arquitectos hizo suyo mi nom 
bramiento y así fue que asumí esta doble. responsabi 
lida: Asesor de la Entidad Promotora y de la Sociedad 
Central de Arquitec 
Había ahora que establecer el programa, las condicio 
nes, en una palabra cómo se iba a desarrollar esta mag- 
na prueba. 

Cuando se le pregumió al señor Richard sobre esto, me 
contestó: “Está en manos de la Sociedad Central de 
Arquitectos y de Vd, Además Vd. nos representa y le doy 
las más amplias facultades y la libertad más absoluta 
para proceder”. 

Esto quiero subrayarlo muy especialmente porque nos- 
otros los arquitectos estamos acostumbrados a sufrir el 
pseudo conocimiento arquitectónico que creen poseer 
los comitentes. Tenemos que utilizar todas nuestras con- 
diciones diplomáticas para convencer a quienes solicitan 
nuestros servicios de sus profundas equivocaciones que 
por lo general son tan arraigadas, que resultan imposi- 
bles a veces de combatir y se llega a trans"cciones que 
mutilan las mejores soluciones. 


icarar este 


¿Cómo no decirlo públicamente como lo hago yo ca 
este momento? 


Cómo no agradecer ese respeto por el profesional que 
debía ser en realidad tan gen «lo que tendría que 
haber resultado obvia esta a laración mía? 


INAUGURAR LA EXPOSICION 


Pero es tan diferente la situación real, que hoy tengo 
que asumir toda la responsabilidad de los errores que se 
hayan podido cometer, que se me hayan podido invo- 
luntariamente deslizar en la redacción de las Bases, 34 
que no puedo descargar sobre la Entidad Promotori 
más que agradecimiento por su confianza. 


Pero por si los errores fuesen muchos no soy yo soto 
quien enfrentará a los que los encuentren ya que he to- 
nido la habilidad —y disculpen esta falta de modestia, 
de buscar y encontrar un extrordinario colaborador, el 
Arquitecto Alejandro Billoch Newbery, con quien en ar- 
«uas y fatigosas jornadas redactamos las Bases de este 
Concurso. Vaya para él mi pública simpatía por su pa- 
ciencia por haberme resistido tanto tiempo y mi recono- 


cimiento por su constancia y capacidad. 
Para discutir la redacción del programa, la Forcign 
Building nombró a tres personas que fueron inaprecia 


bles colaboradores, los señores Dr. Ricardo Coppa Oliver 
e Ingeniero Luciano Noire y Geraldo B. de Macedo, 
Difícilmente podrán superarse en otras comisiones es- 
tas condiciones que nos llevaron a un acuerdo mutuo 
tan asombroso. 


las Bases de este Concurso Internacional, 
fruto del más completo acuerdo entre la Entidad Pro 
motora, la Sociedad organizadora y el Arquitecto Asesor. 
Se respetaron en todas sus partes los Reglamentos de 
Concursos de l1 Unión internacional de Arquitectos y 
de la Sociedad Central de Arquitectos y se obtuvo Ja 
aprobación y auspicio de la 

Unión Internacional de Arquitectos (UTA). 

Federación Panamericana de Asociaciones de Arqui 

tectos y 

Federación Argentina de Sociedades de Arquitectos. 
Se establecieron los premios más elevados del mundo 
para los ganadores y. además se fijaron en número tal 
(10. premios) que evidentemente representaban un io 
centivo muy considerable. 
Pero eso no basta para los profesionales serios, sino que 
exigen garantías mayores para abandonar sus diarias 
tareas y dedicar sus horas de trabajo a la confección 
dle un anteproyecto para un concurso. 


Así nacieron 


En la constitución de los jurados, en el noventa y nuevo 
y medio ¡por ciento de los casos se nombran represen 
tantes de la Entidad Promotora que tienen que, si 
conocer la materia, abrir juicio y a vees determinar 
votaciones favorables a un trabajo con su voto y como 
por regla general el Representante de la Entidad Pic 
motora, que no es profesional, ocupa lt presidencia del 
Jurado por gravitación natural, decide éste por simpatía 
lo que debe. resolverse en base a capacidad y seriedad 
protesional. 


En este caso especial los tres Representantes de la En- 
tidad Promotora fueron Arquitectos —dos argentinos y 
uno extranjero de calidad tal que sus nombres por co- 
nocidos internacionalmente evitan todo comentario 5o- 
bre sus merecimientos persona son ellos los arqu 
tectos argentinos Martín Noel y Alberto Prebisch y el 
arquitecto francés Eugenio Beaudoi 


La Unión Internacional de Arquitectos ha nombrado a 
los arquitectos Marcel Breuer y Alfonso Reidy, y habí 
que nombrar a dos representantes más, uno por la Fe 
«eración Argentina de Sociedades de Arquitectos y otro 
por la Sociedad Central de Arquitectos, de una lista de 
veinte arquitectos que constituyen el Colegio de Jura- 
dos. elegidos estos veinte por votación secreta de to.los 
los arquitectos argentinos, por lo que se procedió al 
sorteo dentro del Colegio de Jurados del Representado 
y así. fue que por la Federación Argentina de Sociedades 
le Arquitectos salió designado el Arquitecto Francisco 


Rossi y por-la Sociedad Central de Arquitectos el Ai 
quitecto Francisco García Vázquez; quedando asi for- 
mado un Jurado indiscutido por la capacidad de sus 
componentes. 

Además, se aseguraba el total anonimato de los parú- 
cipantes al presentar sus trabajos sin lema ni inscripción 
o señal alguna que los pudiese identificar y en sobre 
lacrado que contenía el nombre de los autores, debía 
venir el nombre y dirección de una persona de la amis- 
tad de los participantes con el objeto de comunicarles 
las novedades que fueran ocurriendo. 


Los trabajos se recibían y se les asignaba un número 
clave secreto que sólo yo conocía, 

Es decir, que yo mismo como Asesor únicamente podía 
saber el país de donde provenían los trabajos pero ja- 
más quién era el autor —y esto mismo debía yo man: 
tener en secreto. 

Cumplidas con todas las garantias que el más exigente 
profesional podía ambicionar, consideré que la úl 
forma en que un profesional puede mostrar la capa- 
cidad de su imaginación es dándole la mayor libertad 
para la confección del Anteproyecto. 

La seriedad de la Entidad Promotora unida a estas 
creo felices circunstancias, despertaron el interés de los 
profesionales del mundo entero. 

Se anotaron en esta justa 860 equipos de 55 países. 
Enviaron proyectos el 26% de los anotados, constitu- 
yendo un verdadero record en este tipo de concursos. 
Recibimos 228 anteproyectos de 31 de los países del 
mundo. 

Por regla general no se llega al 20% de los anotados 
en concursos regionales o nacionales, el haber llegado 
al 269, es también otro record. 

AL calcular un promedio de 14 cartones por antepro- 
yecto estamos con la presencia en esta exposición de 
aproximadamente 3.200 cartones. 

Es en la actualidad la exposición de arquitectura con- 
temporánea de mayor enjundia e interés que pueda hoy 
realizarse pues es la muestra de lo que la capacidad de 
los arquitectos puede realizar con los extraordinarios 
medios con que se cuenta actualmente en el campo de 
la construcción. 

Se fijaba una superficie aproximada de 140.000 metros 
cuadrados, lo que traducido en pesos de edificación al- 
canza la cifra de 2.500 millones. Ya se han invertido 
85 millones en la compra del terreno y unos 25 millones 
en el Concurso. 

En este edificio en donde el hombre cuenta con todas 
las comodidades necesarias para desarrollar sus tareas, 
también encuentra donde satisfacer sus inquietudes cul- 
turales y sus deseos de solaz y diversión. 

El programa es necesario comentarlo pues Vds. visitarán 
la exposición y podrán así comprender con más facili- 
dad el por qué de muchas soluciones presentadas. 
Para comenzar, esta muestra tan extraordinaria de Ar- 
quitectura no hubiera sido ible de no haberse con- 
tado con la colaboración extraordinaria de la Universi- 
dad de Buenos Aires. Este Pabellón fue adquirido por 
la Universidad para destinarlo a talleres de la Facultad 
de Arquitectura. 

Cuando visité al señor Rector, Dr. Risieri Frondizi, le 
expuse los motivos por los que le solicitábamos nos fa- 
cilitara el Pabellón y puedo decir que pocas veces he 
notado tanto entusiasmo ante un pedido. Fue una aco- 
gida la suya que obliga a hacerla pública, por lo que 
pido al señor Rector quiera recibir mis gracias con el 
ruego de hacerlas extensivas al Consejo Superior que 
lo acompaña en sus delicadas tareas y que aceptó sin 
objeciones su proposición y gracias, nuevamente, por 
aber ampliado el plazo que en un principio nos fuera 
jado para la exposición de los trabajos. 

Hago asimismo extensivo este agradecimiento al señor 
Decano de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo, 
Arquitecto Carlos Coire, y a su secretario, Arquitecto 
Solzona. 


Aunque me corresponden las generales de la Ley por 
la amistad que le profeso desde hace tiempo, tengo que 
decirle a nuestro Intendente Municipal que su colabo- 
ración para hacer viable esta muestra ha sido superior 
a lo que podíamos esperar. Todos sabemos su vocación 
marcada por nuestra profesión, todos sabemos y cono- 
cemos sus realizaciones dentro del mundo de la cons- 
trucción, todos conocemos su actividad sin límites dentro 
de las delicadas tareas que se le confiaron, todos sabe- 
mos de su preocupación por todo lo que concierne a 
nuestra profesión, por lo que si alguna vez pudiera ser 
merecido el título de Arquitecto honoris causa, sería 
en este caso. 


Todas estas razones tan rápidamente enumeradas me 
autorizan para solicitar el más entusiasta aplauso para 
el señor Intendente. 


Tengo obligación de hacer público también nuestro 
agradecimiento a la casa “Iggam” en la persona de su 
presidente el señor Pablo Bardín. Los arquitectos esta- 
mos acostumbrados a su presencia en todas las mani- 
festaciones profesionales y en este caso especial por su 
gran participación muchas gracias al amigo Bardín. 


Debo también hacer pública la ayuda prestada por la 
casa “Philco” que colaboró al instalarnos el aire acon- 
dicionado en la Sala de Jurados, siendo éste un factor in- 
apreciable a la mayor comodidad y tranquilidad en las 
relaciones de sus miembros, ya que pudieron desarro- 
llar sus tareas dentro de un ambiente por demás 
acogedor, 

Y a la casa “Phillips” que nos ha iluminado, me re- 
fiero a los proyectos, ya que cada proyecto lleva de por 
sí la imaginación del autor. Gracias, “Phillips”, por su 
luz que es ¿an necesaria hoy en el mundo. 

Permitidme, señores, que me extienda en estos recono- 
cimientos tan justos pero ha existido en todo momento 
una dosis tan grande de buena voluntad que no hu: 
biera sido justo callarla. 


Y, por último —y lo he hecho con toda intención—, debo 
extremar mi reconocimiento a quienes hicieron posible 
lo que Vds, van a ver expuesto: 


En primer término, al 'Arquitectot A. Vernieri López 
que robando horas al sueño volcó en este Pabellón toda 
su capacidad, cariño y experiencia, y nuevamente al 
Arquitecto Billoch Newbery. 
Para ese enorme esfuerzo realizado en tan poco tiempo, 
para estos inapreciables colaboradores, para todos los 
que he nombrado, reunidos en un solo deseo que era 
el de servir al país, pido a todos los que me oyen que 
no escatimen su entusiasta aplauso. 
En este momento también alabo y bendigo lo que en sí 
representa este Concurso y esta exposición: la reunión 
de esfuerzos para el noble proyecto de edificar, frente 
a esos otros seres que ponen su cerebro al servicio de 
la destrucción, de la barbarie y de la muerte. 
Nos sentimos los arquitectos más fuertes que nunca para 
la acción y el pensamiento y es tal la firmeza de nues- 
tras convicciones en la función creadora que hasta 
nuestras vacilaciones y nuestras dudas habremos de apo- 
yarlas en nuestros propios razonamientos. 

“Tengo una sólida fe en la realización de esta magna 
obra y una firme confianza en el futuro de la cons- 
trucción. 


Y sólo me queda como argentino, ante el éxito de este 
Concurso, desear que se traduzcan mis mejores deseos 
como premio al esfuerzo realizado por todos los gana- 
dores del mismo y para todos aquellos que no obtuvie- 
ron recompensa sientan sobre su frente la infinita y 
fecunda caricia de mi Patria y que la enorme emoción 
que he sentido al ver tremolar juntas tantas banderas 
de otros países haga fundir sus colores en un crisol 
que los convierta en marco de voces triunfal que nos 
envuelva en un himno inmortal a la concordia y a 
la paz. 


ANTECEDENTES DEL CONCURSO PEUGEOT 


Los inversores argentinos y extran- 
jeros agrupados en la Foreign Build- 
ing and Investment Company $. A., 
decidieron construir en la ciudad 
de Buenos Aires el Edificio Peu- 
geot —que será el más alto de Sud- 
américa— con el propósito de des- 
tinarlo a oficinas para grandes em- 
presas, habiendo previsto para ello 
una inversión superior a los 20 mi- 
Mones de dólares. 

Posiblemente la mayor importancia 
de la obra reside no en su magnitud 
material, sino en la resonancia 
mundial que despertó el concurso 
de anteproyectos para su construc- 
ción. 

El interés ha sido tal que el jurado 
recibió para esta obra 228 proyectos, 
enviados por algunos de los 866 
equipos de arquitectos de 55 países 
que se inscribieron en el concurso, 
Tal cantidad de trabajos es una de 
las mayores que se recuerda cn 
concurso mundial alguno. 


PROYECTO PARA SU CONSTRUCCION 


El deseo de los inversores franco-sui- 
zo-argentinos, agrupados en la For- 
cign Building and Investment Com- 
S. A. no fue solamente el de 
hacer un edificio monumental, sino 
que su inquietud llegó más allá: que- 
rían que el Edificio Peugeot fuera 
un ejemplo como obra de la arqui- 
tectura contemporánea. Su propósito 
era levantar una obra que además 
de resolver todos los problemas de 
habitación, confort, etc. a sus usua- 
rios, como un auténtico monumento 
que reflejara las posibilidades y el 
amplio panorama que ofrece la Ar- 
tina a Jos inversionistas de todo 
el mundo. 
Para lograr estas finalidades se re- 
solvió organizar un Concurso Inter- 
macional de Anteproyectos, organi- 
zado por la Sociedad Central de Ar- 
quitectos de Buenos Aires, patroci 
mado por la Federación Argentina 
de Sociedades de Arquitectos y con la 
aprobación y el auspicio de la Unión 
Internacional de Arquitectos y de la 
Federación Panamericana de Asocia- 
ciones de Arquitectos. 
realizar la tarea de coordina- 
ción entre las diversas entidades na- 
cionales o internacionales de arqui- 
tectos y organizar, la Foreign Build- 
ing and Investment Company $. A. 
recurrió al asesoramiento del arqui- 
tecto Federico A. Ugarte, cuyo nom- 
bramiento hizo suyo la Sociedad 
Central de Arquitectos. 


BL JURADO 


Otro de los aspectos que más pre- 
ocuparon a la entidad promotora fue 


la integración del jurado con perso- 
nalidades nacionales y extranjeras, 
para que se pronunciasen sobre los 
anteproyectos presentados, 
Realizadas las consultas correspon- 
dientes, fue integrado por los arqui- 
tectos; 

Marcel Breuer (nort 
la Unión ñ 
rectos, 

Affonso Eduardo Reidy (brasileño) 
por la Unión Internacional de Ar- 
quitectos. 

Eugene Elie Beaudoin (francés) por 
la F. B. L 
Martín Noel 
F. BL 
Alberto Prebisch (argentino) por la 
F.B. L 

Francisco Rossi (argentino) por la 
Federación Argentina de Sociedades 
de Arquitectos. 

Francisco García Vázquez (argenti- 
no) por la Sociedad Central de Ar: 
quitectos. 

Pocos días antes de constituirse el 
jurado, falleció repentinamente el 
arquitecto francés Jean Tschumi que 
representaba a la Unión Internacio- 
nal de Arquitectos. En su lugar esta 
entidad nombró al arquitecto dina- 
marqués Arne Jacobson, pero éste 
—por razones de salud— no pudo 
llegar a la Argentina recayendo en- 
tonces la representación de la Unión 
Internacional, en el arquitecto bra- 
sileño Affonso Eduardo Reidy. 


PREMIOS ESTABLECIDOS 


La Foreign Building and Investment 
Company $. A. estableció los siguien- 
tes premios para los ganadores del 
concurso; 

Primer premio: 5.000.000 de pesos (a 
cuenta de honorarios) . 

Segundo premi: 
Tercer premio: 1.750.000 pesos. 
Cuarto premio: 1.000.000 de pesos. 
Quinto premio: 750.000 pesos. 

Sexto premio: 500.000 pesos. 

Cuatro menciones de 400.000 pesos 
cada una. 

Cabe señalar que éstos son posible- 
mente los premios más altos que se 
han establecido para un concurso 
mundial de esta naturaleza. 


REPERCUSION MUNDIAL 
Solicitaron su inscripción 866 equipos 
de arquitectos de 55 países, de acuer- 
do al siguiente detalle: 
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Vencido el plazo para presentar los 
anteproyectos se recibieron 228 tra- 
bajos. 

'ARACTERISTICAS DEL EDIFICIO 

ONIMENTAL PEUGBOR 

Este edificio, destinado especialmente 

a ser la sede de grandes empresas co- 

merciales contará con: 

a) un grupo de oficinas y viviendas 
En el hall de entrada general a las 
oficinas se preveía la ubicación de 
un mostrador de informes. Cada 
piso llevará su: correspondiente ser- 
vicio sanitario, office, depósito de 
útiles y limpieza y otros servicios 
generales. 

Las viviendas ocuparán un mínimo 
de 20 departamentos. 


b) un grupo comercial: 
Destinado a negocios, bancos, pe- 
luquerías y baños: 40 locales de 
una superficie media de 20 m2 ca- 
da uno que formarán una galería 
comercial y otros 10 locales de 60 
m2 cada uno para sucursales ban- 
carias. 


«) grupo cultural y social: 


Dos anfiteatros, uno con capacidad 
para 500 personas y el otro para 
250, cuyas entradas podrán ser des- 
tinadas a exposiciones, congresos 
nacionales e internacionales. Tam- 
bién una gran sala para recepcio- 
nes con una superficie aproximada 
da a los 400 m2. 


d) grupo de restorantes: 


El edificio comprendería tres res- 
torantes, uno de autoservice de 
una superficie aproximada a los 
1.200 m2; el segundo, restorán-con- 
fitería y bar, de 500 m2 y el ter- 
cero de gran lujo —200 m2-, con 
ubicación para orquesta y pista de 
baile, 


e) grupo garage: 
Con una superficie total de 30.000 
m2 para estacionar 1.500 vehículos. 
Con el espacio necesario para los 
siguientes servicios: lavados —12 
engrase —4 elevadores 
mecánica de urgencia; re- 
toques de pintura; gomería; surti- 
dores y 4 locales para administra- 
ción y control. 


1) grupo de servicios generales: 


Un hall público y mesa de infor- 


tesoros individuales de 100 


para 
m2 aproximadamente; 1 central 
telefónica; 1 mensajería; 2 locales 
para la policía y 2 para los bom- 
beros; 1 enfermería con sala de 
primeros auxilios y comodidades 
para médicos; y 1 mayordomía con 
su vivienda. 


Para el mantenimiento del edificio 
se preveían los siguientes servicios: 
albañilería y sanitarios; carpintería 
y cerrajería; electricidad; instalacio- 
nes mecánicas; pintura; lavado y 
planchado. Estaría también dotado 
de aire acondicionado frío y caliente 
con instalaciones por pisos, y con 
agua caliente y helada por medio de 
una instalación general y finalmente, 
en su parte superior, la instalación 
de una estación meteorológica, una 
de radio y un canal de televisión. 


EL FALLO 


Constituido el Jurado fue designado 
Presidente el Arq. Martín Noel (Ar- 
gentina) (Representante de la Enti- 
dad Promotora) y secretarios: Arq. 
Francisco García Vásquez  (Argenti- 


na) (Representante de la Sociedad 
Central de Arquitectos); Arquitecto 
Francisco Rossi (Argentina) (Repre- 
sentante de la Federación Argentina 
de Sociedades de Arquitectos) y los 
premios fueron adjudicados el 23 de 
marzo de 1962 de la siguiente for 
ma: 


PRIMER PREMIO, m$n. 5.000.000, 
Anteproyecto NO 182: Ayqtos. Rober- 
to Claudio Aflalo, Plinio Croce, Gian 
Carlo Gasperini (brasileños); Eduar- 
do Patricio Suárez (argentino), Rua 
Bardo de Itapetininga N 93, 9%, An- 
darSala 902, Sao Pablo, Brasil. 


SEGUNDO PREMIO, m$n. 2.250.000, 
Anteproyecto N9 142: Arqtos. J. Boi- 
noux y M. Follianson, 70 rue de Ba- 
bylone, Paris 79, Francia. 


TERCER PREMIO, m$n. 1.750.000, 
Anteproyecto N0 99: Arqtos. José Ma- 
nuel Fernández Plaza, Julio Bravo 
Giralt, Pablo Pintado y Riba e Ing. 
Alfonso Alvarez Martinez, Paseo de 
la Habana 23, Madrid, España. 


CUARTO PREMIO, m$n, 1.000.000, 
Anteproyecto NO 114: Arqtos. Geor- 
ges Bize y Jacques Ducollet (fran 
ses), 14 rue Amélie, Paris 79, Francia, 


QUINTO PREMIO, m$n. 750.000, 
Anteproyecto N0 46: Arqtos. Milton 
Pinto, Leonardo Turovlin y Enri- 
que Besuievsky (uruguayos), Rincón 
625, esc. 12, Montevideo, R. O. del 
Uruguay. 

SEXTO PREMIO, m$n, 500.000, An- 
teproyecto N0 198: Arqtos. Carlos 
Arana Holder, Antenor Orrego Spe- 
lucín, Juan Torres Higueras y Luis 
Vázquez Pancorbo (peruanos), Ca- 
maná N9 631, ofic. 701, Lima, Perú. 


PRIMERA MENCION, m$n. 400.000, 
Anteproyecto NO 25: Arqtos. José 
Luis Bacigalupo, Alfredo Luis Gui- 
dali, Jorge Osvaldo Riopedre, Héc- 
tor Ugarte, Juan María Cáceres Mo- 
nié, Fernando Ferrero, Alicia Mabel 
Mainero e Ing. Isaac Danón (argen- 
tinos), Carlos Pellegrini 1125, “P, Ca- 
pital Federal, República Argentina. 


SEGUNDA MENCION, m$n. 400.000, 
Anteproyecto N9 120: Arqtos. Mar- 
vin Hatami y W, Lister (norteameri- 
canos), 1308 Steele $t. Denver 6, Co- 
lorado, EE, UU, 


“TERCERA MENCION, mg$n. 400.000, 
Anteproyecto N9 204; Arqtos. Charles 
T. Berger y Harold J. Landrum (nor- 
teamericanos) , 8420 Big Bend Blvd, 
St, Louis 19, Missouri, EE, UU. 


CUARTA MENCION, m$n. 400.000, 
Anteproyecto N0 71; Carlos" 
F. Lange y Luis A, Rébora- (argen- 
tinos), Rioja 57, esc. 1, Córdoba, Re- 
pública Argentina. 0 

a! pd Ante- 
proyecto NO 3: Arqtos. Marcos Kon- 
der Netto y Ulysses P. Burlamaqui 
(brasileños), Ay. Gral. Justo 275, B- 
8/204, Río de Janeiro, Brasil. 


MENCION HONORIFICA —.Anie- 
proyecto N9 110: Arqtos. Eduardo 
Terrazas De La Peña (mexicano), 
Amhed E. Oral (inglés) y William 
Jack (inglés), 19 Frognal Lane, Lon- 
dres N. W. 3, Inglaterra. . 

MENCION HONORIFICA, Ante- 
proyecto NY 113: Arq. Maurizio Sa- 
cripanti (italiano), Piazza Del Po- 
polo N9 18, Roma, Italia. 1 


BREVES DATOS DE LOS MIEMBROS 
DEL JURADO 


Arquitecto Marcel Breuer 
(norteamericano) 

Graduado en Bauhans, ex-profesor 
de la Universidad de Harvard, ga- 
nador del primer premio internacio- 
nal de la Rinascente, autor del pro- 
yecto del edificio de la Pa 
París, en colaboración Bernard Ze- 
hurfuss y Pier Luigi Nervi, autor de 
obras públicas y privadas en Europa 
y América, donde también ha reali- 
zado exposiciones de sus proyectos. 
Representa a la Unión Internacional 
de Arquitectos. 


Arquitecto Eugene Elie Beaudoín 
(francés) 


Miembro del Instituto-Academia de 
Bellas Artes. primer gran premio de 
Roma, presidente de la Sociedad 
Francesa de Urbanistas, miembro del 
consejo ejecutivo de la Unión Inter- 
nacional de Arquitectos, arquitecto 
en jefe de edificios civiles y palacios 

males, profesor de arquitectura 
en la Escuela de Bellas Artes de Pa- 
rís, arquitecto consejero del prin= 
cipado de Mónaco. Ha realizado 
obras y proyectado planes de urba- 
nismo en Europa, América, Africa y 
Asia y es, además, autor de varios 
trabajos académicos. Representa al 
Foreign Building and Investment 
Company $. A., entidad promotora 
de la obra. 


Arquitecto Affonso Eduardo Reldy 
(brasileño) 


Es profesor de la Facultad de Ar- 
quitectura de la Universidad de Bra- 
sil. En diversas oportunidades ocupó 
el cargo de director del 'rtamen- 
to de urbanismo del Distrito Fe L, 
En 1936 proyectó con otros prol 
nales, teniendo a Le Corbusier como 
consultor, el edificio del Ministerio 
de Educación de Río de Janeiro, En- 
tre sus trabajos merece destacarse, el 
conjunto residencial Pedregulho, en 
Río de Janeiro, que obtuvo el pre- 
mio de la primera Bienal de San Pa- 
blo, el Museo de Arte Moderno de 
dicha ciudad y el colegio experimen- 
tal Paraguay-Brasil levantado en 
Asunción del Paraguay. Representa 
a la Unión Internacional de Arqui- 
tectos. 


Arquitecto Martín Carlos Noel * 
(argentino) 

Recibió su diploma profesional de la 
Escuela “Special d' Architecture” de 
París. Realizó estudios en la Escuela 


TOA Ea di LIN 


de Bellas Artes, académico de núme. 
ro de la Academia Nacional de la 
Historia, Consejero vitalicio del Ins- 
títuto Libre de Segunda Ens 


anza 


Fue profesor de la Universidad de 
Sevilla, profesor adjunto de la Facul 
tad de Ciencias Exactas, Físicas y 
Naturales y dictó Historia del Arte 
en la Facultad de Filosofía y Letras 
de la Universidad de Buenos Aires, 
siendo miembro del Instituto de In- 
vestigaciones Históricas. 


El arquitecto Martín Carlos Noel, 
representa al Foreign Building and 
Investment. Autor de numerosas obras 
públicas y privadas. 


Arquitecto Alberto 
ino) 


Prebisch 


designado en representación del 
Building and Investment 


Es académico de número de la Acá 
demia Nacional de Bellas Artes y 


académico correspondiente de la Aca- 
demia de Arquitectura de Francia. 
1924, 


Actúa en su profesión desde 
realizó estudios post-univer 
Europa y Estados Unidos, y 
cano de la Facultad de Arquitectura 
y Urbanismo de la Universidad de 
Buenos Aires. 

Entre sus obras figuran el Obelisco 
que se levanta en la Plaza de la 
República, en Buenos Aires; los cines 


Gran Rex, de la Capital Federal y 
de Rosario; Plaza,de Tucumán y Vic- 
toria, de Salta; planeamiento y ejecu- 
ción del barrio parque “El Trébol”, 
en Links, provincia de Buenos Ai- 
res, etc. 


Arquitecto Francisco Rossi 

(argentino) 

Representa en el jurado a la Federa- 
ción Argentina de Arquitecto: 
Egresado de la Facultad de Arquitec- 
tura y Urbanismo de Buenos Aires, 
se desempeñó en la Dirección de Ar- 
quitectura del Ministerio de Comu- 
nicaciones, proyectando y dirigiendo 
conjuntamente con otros profesiona- 
les diversos edificios, entre ellos el de 
Correos de la ciudad de Mar del 
Plata. 

Profes 
posición 
cultad de 
Aires. 

En varios concursos obtuvo los pri- 


or titular de la cátedra de Com. 
Arquitectónica en la Fa 
Arquitectura de Buenos 


meros premio Edificio de la Cá- 
mara Argentina de la Construcción; 
paradores, unidades sanitarias, en Mi- 


edificio de la nueva Facultad 
de Ciencias Exactas, Físicas y Natu- 
rales, además de varios otros premios 
y menciones honoríficas. 


siones 


Arq. Francisco José García Vázquez 
(argentino) 

Representa a la Sociedad Central de 
Arquitectos, obtuvo su título profe- 
sional en la Facultad dependiente de 
la Universidad de Buenos Aires. 
Fue jefe del Departamento de Urba- 
nismo de la Municipalidad de Bue- 
nos Aires. 

Director del plan regulador de la 
Municipalidad de la ciudad de Bue- 
nos Aires; profesor titular interino 
de la Cátedra “Introducción al Ur- 
banismo” en la Facultad dependiente 
de la Universidad de La Plata 
Entre las distinciones obtenidas fi- 
gura el primer premio en el concurso 
de anteproyectos para el edificio del 
Instituto Nacional de Previsión So- 
cial de la ciudad de Resistencia, en 
el Chaco, y formó parte del equipo 
ganador del Concurso del Plan Re- 
gulador de General Pueyrredón. 


DATOS DEL ASESOR DEL CONCURSO 


Arquitecto Federico Adolfo Ugarte 
(argentino) 


Estudió en la Universidad de Buenos 
Aires, fue profesor secundario y uni- 
versitario y presidente de la Sociedad 
Central de Arquitectos, es vicepresi- 
dente de la Federación Panamericana 
de Arquitectos. Tuvo activa partici- 
pación en la organización de la Di- 
rección General de Infraestructura 
de la Aeronáutica Militar y es autor 
de muchos trabajos sobre temas aero. 
náuticos. Concurrió a congresos pro- 
fesionales en representación de la 
Argentina y realizó viajes de estudio 
a países de Europa y América. Fue 
nombrado asesor del concurso por la 
Foreign Building and Investment 
Company S.A. y por la Sociedad 
Central de Arquitectos. 


DECORA Y PROTEGE TODO! 


lo que su imaginación pueda concebir, BERCOPLAST lo decora y protege, brindándole 
un toque inconfundible de fina calidad y eterna belleza 

BERCOPLAST Unico Laminado Plástico Decorativo “SUPER MELAMINICO" de alta 
presión e inmejorables propiedades físico - quimicas. 

NUEVOS DISEÑOS Y COLORESA ia selecta gama de colores de la “línea clásica” 
hemos agregado ya, nuevos motivos espec: exclusivos poniendo en sus manos los E 


más amplios recursos para sus proyectos y realizaciones 
Y EN NUEVAS MEDIDAS! Próximamente pondremos a su disposición la lamina de 
1,22 x 3,06 m. que agregada a las ya en producción de 0,80 x 1,40 m, y 0.80 x 2,40 m. 
harán de BERCOPLAST, EL LAMINADO PLASTICO DECORATIVO DE LINEA FUNCIO- S 
NAL MAS COMPLETA! Duección 


PRODUCIDO CON El TOTAL ASESONAMIENTO DE PLASTICA ORRNABO 0A, POR Pa do 
Praeitjtano 
VernTaPLASsT S.A. dl .. 


AVDA.CORDOBA 3012 - TEL. 87-7439/7520/7664- 85. AS. 
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SOHIAL 
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NUH ON 300 YOd 


UJGUS 303Nd IS A” ey 
2 ál ' / 


sa 


TRADUCIDO EN 


SEGURIDAD que no se pro- 


y ducirán agrietamientos ni 
S ventones. 


ECONOMIA, por su traba- * 
jabilidad se realizan más 
metros cuadrados de revo- 
que por día. 


[ RENDIMIENTO extraordi- 

nario, permitiendo al pre- 
| parar la mexcla mayor 
| odmisión de arena. 


JA 


$ 
A 


o Peso Nero 30 Kios 


cal hidratada "A 
MALAGUENO 


TUCUMAN 715 S MALAGUEÑO S. A. Av. H.YRIGOYEN 551 


T. E 32-6147 1, E. 22097 
'x Sucesores del Dr. Martin Ferreyra) 
BUENOS AIRES a > pel CORDOBA 


HASENCLEVER €: CIA. $. A. 


ARTEFACTOS SANITARIOS 


DESINTEGRADORES ELIMI 
RESIDUOS EN SUS DI 


ADORES DE 
TIPOS: 

A Es PARA 

MERCADOS, GRANDES COME- 
DORES, FABRICAS, ETC, 


Azopardo 728 esq. Chile 


33-6428 y 7874 Buenos Aires 


NUEVO VENTILADOR” 


¿en Marello 


para cocinas 
baños - oficinas 


MOTORES 


¿ MARELLI S.A.C.l. 
Av. L. N. ALEM 673 - Bs, As, 
: 32-6551/2/3 


JOSE J. MENENDEZ 


YESERIA 


Decoraciones y Todo Trabajo 


Perteneciente al Ramo 


GAVILAN 3965 - Dto. B. 


CARPINTERIA 


J.C. FORNILO 3, Cía 


Decoraciones de Interiores 
Instalaciones 


PAMPA 4965 OLAZABAL 4518 
T. E. 52-1317 


(MICROMADERA) 


SRES, ARQUITECTOS, 
INGENIEROS, 
DECORADORES 


Resuelva la decoración 
de paredes y techos con 
el REVESTIMIENTO 
DE MADERA importa: 
do de Alemania. 


MIKROWOOD 


Embellece y da catego- 
ría a los ambientes. 
Adecuado para oficinas, 
hoteles, residencias, etc 
20 tonos distintos de 
madera, en rollos de 
50 mts. de largo, en an- 
ches de 50, 70 y 125 
cms. Fácil aplicación so. 
bre paredes de yeso. 
Muy económicas en su 
uso. LIN 
Se corta como papel. 


ENTREGA INMEDIATA 


SOLICITE PRECIOS Y DETALLES A SU IMPORTADOR 


O VESCO - French 2748 - 8% “A” . T. E. 80-2667 
Bs. AIRES 


MARCOMET sx.:. 


Capital $ 750.000 


EL MEJOR MARCO METALICO 


PARA PUERTAS Y PLACARDS EN CHAPA No. 16 
EL MEJOR PRECIO DE PLAZA 
ENTREGAS INMEDIATAS 


Pedidos: T. E. 43 - 4406 - 6514 


Fábrica: Cucha Cucha 2923 — T. E. 59 - 3443 


PUBLICIDAD 


ROTTENBERG S.R.L. 


Carteles para Obra y 


Propiedad Horizonal 


OTAMENDI 625/27 89 - 6492 
89 - 8408 


Decoraciones ROTTENBERG 


S. B. Rottenberg 


Arquitecto 


89 - 8408 


SCHMER CONSTRUCCIONES 
HORMIGON ARMADO 


estructuras con material 


o mano de obra solamente 


cálculos rápidos 
asesoramiento 


Sgo. del Estero FELIX SCHMER 
9 p.- of. 94 Arquitecto 
38 - 5905 52 - 4611 


PIELES FINAS 
VALERA 


FABRICANTES 


CONCEDE 
50 % 


de descuento sobre los precios de 
plaza para los socios de la Sociedad 
Central de Arquitectos 


* 


ELIMINAMOS TODA CLASE 
DE INTERMEDIARIOS 


* 


CREDITOS 


EN NUESTRO PLAN 
DE VERANO 
* 


CAMARA FRIGORIFICA GRATIS 


k 


HORARIO: LUNES A VIERNES 
9 - 12 y 14 - 18,30 horas 
ARENALES 1648 T. E. 41 - 0769 


PRESENTAR CARNET DE ASOCIADO 


CON-TACT 


REVESTIMIENTO PLASTICO 
AUTO ADHESIVO EN ROLLOS 


NEOFLEX 


TELAS MURALES VINILICAS 


LAMINADOS PLASTICOS 


TIPO FORMICA EN TODAS 
LAS MEDIDAS 
GRAN SURTIDO EN MADERAS — 
MARMOLES — COLORES LISOS - ETC. 


FLEXIPLAST 


EN COLORES LISOS Y VETEADOS 


MADERAS 


EN TODOS LOS TIPOS 


MADERAS AGLOMERADAS 
CHAPADUR — CELOTEX 


BELART S.A. 1.C.I. 


CORRIENTES 222 — T. E. 32-1151 
RIVADAVIA 9161 — T. E. 67-8863 


e 
INSTALACIONES SANITARIAS 


BAHIA BLANCA 3470 


Industriales. Domiciliarias 


PRE - MOLDEADOS 
EN - YESO 


BRUN'S 


BAJAMOS CIELORASOS 


CON PLANCHAS PRE-MOLDEADAS 
PARA MONTAJE EN SECO QUE 
NO OBLIGA INTERRUMPIR 
ACTIVIDADES 


COLOCAMOS GARGANTAS 
EJECUCION INMEDIATA 


PAVON 1219 26 - 


(Plaza Constitución) 


5864 


CAP. $ 6.250.000 


NESTOR Y RAUL ESCUDERO S.R.L. 


Servicio contra Incendio. Agua caliente. 


MARCA REGISTR. 


T. E. 50 - 5763 
BUENOS AIRES 


Agua fria y helada 


FrROK SAGE :*:< 


INSTALACIONES PARA 


BANCOS 
NEGOCIOS y 
OFICINAS 


METALES para Arquitectura 


Molduras Sage para frentes en Anodal (m.r.) 
y Bronce o Acero Inoxidable - Puertas Gira- 
torias - Revestimientos - Zócalos - Tabiques 
+ Vitrinas, Mostradores, Etc. 
Solicite Catálogos y Folletos 


SARMIENTO 1236 
Buenos Aires 


T. E. 35-3057 


Lam 


HOJAS FLEXIBLES DE MADERA PARA DECORACION 


AV. BELGRANO 485 - 40 PISO 
TEL, 30-4131 y 34-7666 
BUENOS AIRES 


INDUSTRIA ARGENTINA 


modulor 


sociedad colectiva 


“4 CAÑO CUADRADO 


artefactos para iluminación 


o tabricación de 
O armazones para 


contemporánea 


+ muebles 
(] tanterias 
+eearioos elpidio gonzález 4070 
67 - 8720 / 9356 / 8678 
ENRIQUE DEBIAGOG! VERBAL 4092 69 3290 


MARCOMET sas. 


Capital $ 1.100,000.- 


EL MEJOR MARCO METALICO 


REFERENCIA DE OBRA 


Cuenca Viamonte 1716 Juncal 1620 
Cabildo Paraguay 3842 Diaz Vélez 3748 
Díaz Vélez Yerbal 2573 Azcuénaga 2008 
San Luis Hernández esq. Cabildo Sgo. del Estero 1547 
Sinclair Alberti 707 Pueyrredón 1788 
Ambroseti Libertad 1352 Cabello 3349 
Salguero Bulnes esq. Paraguay Otamendi 70 
Billinghurst Ugarteche Paraguay 3801 
Salguero Valentín Virasoro Sgo. de las Carreras 45 
Santa Fe esq. Araóz Rondeau Pampa 649 
Picheuta 173 Ituzaingó Franklin 425 
Rivera Indarte 230 Estados Unidos J. B. Justo 5431 
Laprida 1139 Migueletes etc, ete, 

Pedidos: T. E. 99 - 4406 - 6154 Fábrica: Cucha Cucha 2923 — T. E. 59 - 3443 


SE COLOCA Y HABILITA DE INMEDIATO 


PARA TODAS LAS NECESIDADES DE SUBDIVISION DE OFICINAS, 
FABRICAS, LABORATORIOS, ETC. El TABIQUE ESTA MECHO.- 
FABRICADO EN PANELES MODULARES LINEA C SE ARMA Y 
DESARMA RAPIDAMENTE SIN HUMEDAD O SUCIEDAD Y CON 
El ACABADO QUE USTED DESEE. 
PIDA FOLLETO E INFORMES A SU FABRICANTE 


costanzo y carmona s.r.l. 


PARANA 552 -T.E. 40.6644-45.8954-45.8947 CAP. 
FABRICA EN MUNRO - PROV. BS. AIRES 


taller de copia de planos 
viamonte 1639/1ler pisa/teléfono 41-7895 


PRIMER PRODUCTO 
ESPECIFICO PARA LA 
PROTECCION INTEGRAL 
DE LA MADERA 
PENTA F-10 B 


CON PENTACLOROFENOL Y REPELENTE AL AGUA 


Protege la Madera de la 

Pudrición - Humedad = Insectos - Descascarado de Pinturas 
Fácil de aplicar 

No altera el color natural de la madera 


Cumple las normas de la NWMA de los EE UU 
Especial para puertas, ventanas, 

marcos, cajones, casas prefabricadas, escaleras, 
estructuras, paneles, — etc., etc. 

Solicite asesoramiento a nuestro departamento técnico 
de impregnación. 


O 


SINTESIS QUIMICA S.A.I.C. 
VIAMONTE 1465 - 119 PISO - TEL. 41-8339 - BUENOS AIRES 
FABRICA EN GUTIERREZ FERROCARRIL ROCA 


Representantes: 


, DIVISORES 
Ecco Ari 239 A medida DE 


Martínez 
Gral. Alvear 259 


ul AMBIENTES 


Av, G, E, Hudson 346/50 


o Y PUERTAS PESAS 


Bahía Blanca 

Brown 236 

a ANTI= ACUSTICO 
Tres Arroyos LIVIANO Y SENCILLO 
Alsina 225 

FACIL DE LIMPIAR 

Caseros (Daireaux) - 

Levalle 56 Fabricados a medida; 
Coronel Suárez en telos plásticos la- 
Sixto Rodríguez 1484 vables de hermosos 
Rosario (Santa Fe) grabados y colores; 
San Martín 537 sin riel de piso; 
Paraná (Entre Ríos) deslizamiento a 
La Paz 327 (n) só 

municiones. 

Concepción del Uruguay 

(Entre Ríos) 

República de Chile 270 
Bariloche (Río Negro) otorgamos 


Gdor. Quaglia 320 S. Ro Le 
ellas se Av. Parral 1342 000 CREDITOS 


BUENOS AIRES 


j 


con garantía de calidad 


REPRESENTANTES GENERALES DE VENTA: 


AMERIPLASTES s.r.L. 


CORDOBA 340 - T. E. 32-6041 - BUENOS AIRES 


ALTA CALIDAD EN PUERTAS Y TABIQUES 
DIVISORIOS PLEGADIZOS DE MADERA. 
SISTEMA UNICO PATENTADO. DOBLE ES 
TRUCTURA EXTERIOR. EN MADERAS MA- 
CIZAS Y ENCHAPADOS SELECCIONADOS. 


XILOPLEX 


44 - 2993 


URUGUAY 864 - 3er. P. 


roinuzzo propaganda 


CONTRA EL FRIO 
Y EL CALOR... 


VERMICULITA 


A, 


de fácil aplicación 
en REVOQUES 
en CONTRAPISOS 
en RELLENOS 


P.A.M.P.As.s a ¡cf e¡.- Lavalle 1523 - T,E. 40-2002 /46-2208 


CALIDAD y SEGURIDAD que Elevan el confort del edificio 


ASCENSORES - MONTACARGAS 


INSTALACION Y CONSERVACION 


Administración y Fábrica: 
CONGRESO 5444 
Sociedad Industrial de Máquinas Eleyadoras S.R.L. T. E. 51 - 5974 


CAP. MN. 600.000.00 C/L. 


En decoraciones de interio! las manifestaciones esté- 


ticas de los s 


ñores Arquitectos encuentran en las telas 
vinilicas Carpenter la oportunidad de expresarse ple- 
namente posibilitando la realización de sus inquietudes 


y diseños. 


TELAS VINILICAS 


En su permanente renovación CARPENTER S.A.L.C.F. anuncia al señor 


Profesional sus tres nuevos diseños: 


- Geneva - Seta Venetia - Tigris 
SOLICITE MUESTRARIOS 


CARPENTER S.A.I.C. y F abia 


E. FERNANDEZ LERDOU y Cía. S.R.L. 
TEL, 435-9493 - Ms. AIRES 


AIZPURUA 2467 - TEL, 51-2833 - Bs, AIRES 
MORENO 1509 . Of. 


FIRMA ASOCIADA L. E. CARPENTER and Co. Inc. - Wharton - New Jersey 


INTRODUCCION A LA 
CONSTRUCCION 


Ela EA 


luce! 


Cátedra de Introducción a la Cons- 
trucción de la Facultad de Arquitec- 
tura y Urbanismo de Buenos Aires 


Edición del Centro de Estudiantes de 
Arquitectura con material facilitado 
por la cátedra de Introducción a la 
Construcción de la Faculiad de Ar 
quitectura y Urbanismo de Buenos 
Aires, Ergón (impreso en sistema ro- 
taprint). Buenos Aires, 432 páginas 
con 92 ilustraciones. 


Sumario: Introducción y propiedades de 
los materiales. Nociones elementales 
resistencia. Aglomerantes (Cales; Cales 
aé:eas; Cales hidráulicas; Cemento: 
sos). Piedras naturales (Propiedades 
Terminaciones superliciales; Clasificacio- 
nes geológica, química, cristalogrática, 
comercial o industrial; Explotación; Us>s; 
Morteros y hormigones; Componentes 
los morteros y hormigones; Análisis gr: 
nulométrico; Condiciones generales de Jo 
agregados; Otros agregados; Tipos 
morteros y hormigone Dosificación de 
morteros y hormigones; Rendimiento; Mo:- 
toros; Hormigones; Hormigones livian: 
Acción de los agentes exteriores sobre 
morteros y hormigones). Aglomerados p6- 
treos y artificiales (Mosaicos; Placas de 
revestimiento; Mármol reconstituido; Sl 
ques de construcción; Asbesto cemento, 
Fibrocemente; Suelocemento). Materiales 
cerámicos (Materias primas; Clasificación 
de las sustancias cerámicas; Nómina de 
los principales materiales cerámicos, La- 
dríllos, Baldosas, Tejas, Azulejos, 


Maderas (Propiedades de la mado 
Efectos de contracción por desecado; Cl 
sílicación de la madera; Defectos de la 
madera; Estacionamiento y desecado; Co- 
mercialización de la mac 
les de madera en construcción, Terciados, 
Compensado, Tablas aislantes y duras, 
Tableros o placas aislantes, Tableros de 


madera dura aglomerada), Materiales 
lerrosos (Materiales metálicos; Designa 
ción y clasificación de hierros y aceros; 
Aceros: característica, empleo, métod>s 
de fabricación; Fundición: características, 
empleo). Vidrios (Características, Em- 
pleo, Clasificación). Asfalto y derivados 
Paredes (Tipor le paredes por su ubi- 
cación; Paredes según el matoríal usado: 
Barro, Adobe, Suelocemento, Ladrillos, 
Piedra, Bloques, Placa, Madera, Hormí- 
cón; Complemento de paredes). Estruc- 
turas (Noción; Resistencia do materiales 
Puorzas interiores o estuerzos; Condiel 
nos de equilibrio; Clasificación de ul 
montos relstentes; Estructuras li 
Piedra, Columna, Arco, Madi 
na, Viga, Uniones y ompalmos, Retinu- 
lados, Entramados, Acero, Columna, Vi- 
gas, Uniones y empalmes, Reticulados, 
Entramados —esterecestructuras—, Ma- 
ar tensadas, Hormigón armado; Estrus- 
turas hiperestáticas, Acero, Hormigón 
armado, Vigas, Losas, Losas sin vigas, 
Columnas, Cáscaras, Membranas). Ci- 
mientos (Fundacion: liogralía). 
biertas (Techos do fuerte pendient 
Jas, Pizarra, Metálicas, Aluminio, Asbos- 
lo cemento, Especiales; Techos de escasa 
pendiente, Hierro galvanizado, Baldosas, 
Asfalto; Aislación térmica de cubiertas; 
Pendientes). Solados (Propiedades; Cla- 
sificación, Pétreos, Corámicos, Madera) 
Cielorrasos, Revoques y enlucidos (Cla- 
sificación, revoque a la cal, revoque de 
yeso, revoque de cemenlo). Revestimien- 
los (Sanitarios, azulej Econó- 
micos; Decorativos, Pétreos, Cerámicos, 
Madera, Materiales éspeciales, Estucos; 
Revestimiento de escaleras). Dispositivos 
para cerramiento de vanos (Marcos; Ho- 
jas, Bisagras verticales, Pivotantes, Ban- 
derola, Automática o de proyección, Ba- 
lancín, Corredizas, Guillotinas, Levadi- 
zas, Giratorias, Sistemas especiales; Ubi- 
cación de los cerramientos en los vanos; 
Representación gráfica de las hojas de 
los corramientos; Materiales utilizablos 
en la construcción de los cerramienios; 
Materiales para marcos y hojas, Madera, 
Matales, Varios; Materiales complomen:a- 
rios y accesorios; Construcción de los 
cerramientos, En madera, En metal; Ho- 
rrajes de movimiento, Bisagras, Pivotas, 
Especiales; Herrajes de retención, Cerra- 
duras, Aldabillas, Pasadores, Retenes y 
ganchos; Herrajes de accionamiento, Ma- 
nijas y empuñaduras, Accionamiento a 
distancia, Cierrapuertas, Materiales, Ace- 
ro común, Bronco y latones, Acero inoxi- 
dable, Metales decorativos; Dispositivos 
de oscurecimiento y/o seguridad, Posti- 
,, Persianas, Cortinas de enrollar, Re- 
Cortinas). 


Jar 


El Contro de Estudiantes de la Facultad 
Urbanismo de la Uni- 
s Altos ha editado en 
un pulcro volumon mimeografiado los 
tradicionales apuntes de la cátedra de 
Introducción a la Construcción. La ini- 
ciativa ha respondido ciortamente al de- 
soo de llenar una real necesidad dol 
estudiantado que, dada la amplitud con 
que la materia ha sido oncarada. no 
dispone de un texto único adecuado. 
Pocas ebras son tan conocidas por as 
distintas generaciones de estudiantes d 
arquitectura como los clásicos apuni 
de esta cátedra, pues ha través de 
los años —aunque en limitadas y 
procarias odiciones— por sus mumoro- 
sas y reconocidas virtudes se ha con: 
vertido en una de las obras Íundamen- 


tales de la carrera. Ahora. este trabajo, 
cuidado mo sólo en su aspecto gráfico 
sino también en su recopilación y puesta 
al día, da marco adecuado a una obra 
merecedora desde hace tiempo do una 
edición que la haga trascender más allá 
de los límites de la cátedra. 


LA CIUDAD DEL FUTURO 


LA CIUDAD 
DEL FUTURO 


Le Corbusier 


Fítulo original francés: “Urbanisme”, 
“Traducción de E. L, Revol. Ediciones 
Infinito, Volumen 6 de la Bibl 
de Planeamiento y Vivienda dirigi 
por los arquitectos J. E, Hardoy, C. 
A. Méndez Mosquera y J. A. Rey 
Pastor. Macagno, Landa y Cía, Bue- 
nos Aires. 183 páginas con 28 ilus- 
taciones. 


'umario: Advertencia. Primera parte. Dis- 
cusión general: 1) El camino de los as- 
nos; El camino de los hombres; 11) El or- 
den; II) El sentimiento desborda; 1V) 
Porennidad; V) Clasificación y selección 
(examen); VI) Clasificación y selección 
(decisiones oportunas); VII) La gran clu- 
dad; VIII) Estadística; IX) Recortes de 
diarios; X) Nuestros medios. Segunda 
parte, Un trabajo de laboratorio. Un ns- 
tudio teórico: XI) Una ciudad contempo- 
rénea; XII) La hora del trabajo; XIII) La 
hora del descanso. Tercera parte. Un ca- 
so precioso: El centro de París: XIV) Me- 
dicina o cirugía; XV) El centro de Pa- 
rís; XVI) Cifras y relaciones, Apéndice: 
Conlirmaciones; Incitaciones; Amonesta- 
cion 


Considerada una de las obras precurso- 
ras de las actuales teorías sobre planea- 
miento urbano y rural, “Urbanisme” lue 
publicada por primera vez en París, en 
1924, Sélo ahora. la Editorial Infinito, de 
Buenos Aires, da a conocer su versión 
castellana íntegra. Las casi cuatro dé- 
cadas transcurridas desde su aparición, 
sin embargo, casi no le han hecho per- 


der vigencia pues muchas de sus ideas 
aún no han sido aplicadas íntegramente. 
La fuerza de la ciudad “es como un to- 
rronto que las tormentas han hecho cre- 
cer: una fuerza destructora. La ciudad 
so disgrega. la ciudad no puede duzar 
más, la ciudad está terminada. La ciu- 
dad es demasiado vieja. El torrente no 
tione lecho. O soa que es una forma de 
cataclismo. Es una cosa absolutamenta 
anormal: el desequilibrio aumenta de día 
en día. Ahora todos sienten el peligro. 
En pocos años ya se ha olvidado la alo- 
gría de vivir... uno se absorbe on una 
actitud de bestia acosada, de sálvoso 
quien pueda cotidiano...» decía Lo Cor- 
Busier en 1924. Todos los términos de esa 
problemática puedon sor trasladados has- 
la hoy sin mengua, Antes bien, on mur 
chos aspoctos, han crocido, Tanto como 
la actualidad de su lúcido y no atendido 
llamado: “No se revoluciona revolucio- 
nando, So rovolucione solucionando”. . 


MODULOR 2 


Modular 2. 1955 (Los usuarios tienen 
la palabra) [Continuación [de [“El 
Modulor “1948”, por Le Corbusier, 
Título original francés: “Modulor 2". 
'Traducción de Albert Junyet. Edito- 
rial Poseidón, S, R. L, Artes Gráfi- 
cas Bodoni, S.A.I.C. Buenos Aires, 
338 páginas con 198 ilustraciones. 


Sumario: Advertencia. Primera parte. Los 
usuarios tienen la palabra: Capítulo 1 
Preliminares; Capítulo 2 Testimonios, 1 
Comprobaciones, 2 Discusión, 3 Apliza- 
ciones materiales del Modulor; Capítulo 
3 Divergencias. Segunda parte. Inst: 
;mento: Capítulo 4 Reflexión, 1 Lejos de 
los tabúes, 2 Sobre t 
hombre, aun mirando, 
12..., 4 Volvamos a elevarmos; Capitu- 
lo 5 Calle de Sévres, 35, 1 Espacio y 
números, 2 Discriminación: a) Aritmót- 
ca, b) Textúrica, c) Geométrica, 3 Ar- 
quitoctura, 4 Acercarse al hombre, 5 Arto 
libre; Capítulo 6 Numeración. Epílogo. 
Apéndico. Soliloquio de buen humor. 


Dosdo la aparición del Modulor, en 1948, 
hasta hoy se ha ostablocido el diálogo 
con los que Le Corbusier llama los usua- 
rios, Los seis años pasados (hasta 1355, 
lecha de esta obra) han servido para 
poner en marcha una primera etapa de 
exporimentación. A ella, en sus més di- 
versos aspectos y a las numerosas apli 
caciones que haa realizado arquitectos 
de todas partes del mundo. se refiore 
fundamentalmente “Modulor 2”. Además, 
incluye los casos en que el Modulor 
ha sido empleado por su creador hasta 


clcamzar “una soguridad extraordinaria 
en el momento de la composición, una 
apreciable liberación ;píritu en el 
momento de la invenció Jon todo, 
so expresa, algunos puntos de “la escala 
dol Modulor acusan todavía vacios de- 
masiado grandes”. Varios “usuarios” 
hen propuesto rellenar estos vacíos me- 
diante sories complementarias, otros han 
manilestado el deseo disponer de ro- 
glas graduadas a la escala de la er- 
quitectura y del urbanismo, un ingenio: 
ro propons una explicación algebraica 
del Modulor 

“Para nosotros, dico Le Corbusier. ., 
mislorío del primor doscubrimiento 
Modulor ha desaparecido, Entendíase por 
mistorio la dificultad que existió para 
explicar un hallazgo que fue una intui- 
ción. ella misma fruto de una larga 
ctonción dedicada e leo cosas de la pra- 
po:ción”, “Madulor 2” en testimonio de 
“comprobaciones, discusiones y aplica- 
ciones materiales dol Modulor' 

ne vigancia —destácaso— por *' 
fundemental a la estatura humana, cosa 
había propuesto el Renaci- 
mu Divina Proporción. Por el 
contrario, esto dimensionamiento del Mo- 
dulor a la estatura humana 
con los grandes m 


parlicula:»mento con el 
que en oste dominio alcanza la cum- 
bre. e 


Carlos Virasoro 


Prólogo de Lino Palacio, Dibujos de 
Néstor O, Busico. Edición del Centro 
de Estudiantes de Ingeniería la Línea 
Recta, Talleres Gráficos Yunque. Bue- 
nos Aires, 650 páginas con numero: 
sas ilustraciones. 


Sumario: Prólogo. Prólogo de los edito- 
res. Nota preliminar. Introducción (Ge- 
neralidades). Utiles (Instrumentos utiliza» 
dos en dibujo técnico). Manejo (Emplea 
correcto de los instrumentos), Caligrafía 
(Letras y números). Trazado 1 (Técnica 
del trazado de dibujos a lápiz). Empal- 
mes (Enlace de lí rectas y curvas). 
Croquis 1 (Bases del dibujo a mano al- 
zada), Líneas (Dilerencia por trazos y 
espesores). Geometría (Problemas ele- 
mentales frecuentes). Proyecciones | (Fua- 


damentos de la representación de los ob- 
jetos). Dimensionamiento 1 (Dimeasiona- 
Ihiento estético). Escalas 1 (Bases de la 
relación entre dibujo y objeto). Proyec- 
ciones II (Vistas suficientes para objetos 
simples). Proporcionalidad (Valores del 
dibujo según tamaño y complejidad). En- 
zuentros (Encuentros, cruces, cambios y 
coincidencia de líneas). Proceso (Orden 
de trazado previo y definitivo). Distribu- 
ción (Disposición de los 

yecciones III (Complementos). Escalas 1 
(Variedades y explicación). Escalos 11 
[Regla nemotécnica). Visión 1 (Introduo- 
sión a la interpretación de las proyeccio- 
nos). Precisión (Exactitud del trazado. 
Prolifidad). Normas (Convenciones de al- 
conce nacional). Visión II (Formas de ua 
objeto). Recursos (Métodos prácticos pa- 
ta lacilitar-el trazado). Visión 111 (Const 
deraciones sobre las vistas). Secciones 1 
(Proyecciones del interior de los objetos). 
Valores (Cualidades que destacan al di- 
bujo). Seccionos 11 (Tipos, convenciones 
y tomas complementarios). Proyecciones 
IV (Elección de la fígura notable -lel 
dibujo). Trazado 11 (Técnica del trazado 
del dibujo a tinta). Filosofía (Relaciones 
entre los conocimientos, práctica, medios 
y valores que concurren al resultado de 
un dibujo). Sensibilidad (Incidencia de la 
sensibilidad en el resultado del dibujo). 
Visión IV (Consideraciones sobre lus l- 
neas). Copias (Reproducción de los di- 
bujos). Originales (Dibujo sobre papal 
transparente). Recomendaciones  (Rwau- 
men general de consejos). Visión V (Les- 
tura de dibujos). Dimensionemiento 11 
(Dimensionamiento técnico). Croquis 1 
(Complemento de la técnica del dibujo a 
mano alzada). Observación (Importancia 
de la facultad de analizar). Clinoproyec: 
ciones (Proyecciones ortogonales sobre 
planos inclinados). Visión IV (Tomos 
complementarios). Lectura (Interpretación 
de dibujos con interior complejo). Seccio- 
nes III (Realización de un corte). Aplica- 
ción (El dibujo: de creación y sus espa- 
cialidades). Formatos (Formatos y ple- 
gado de láminos). Crítica (Crítica de la 
calidad de los dibujos). Isometria (Re- 
presentación en tres dimensiones). Lara- 
do (Acuarelado de planos). Apéndice. 


za del dibujo —que, con frecuencia, con 
siste sólo en la mera copia do léminas— 
un sentido racional y metódico es la ¡dez 
fundamental de este trabajo del ingenie- 
ro Carlos Virasoro. Ya en la cátedra, so- 
ñalan los editores, el autor imprimió una 
nueva dinámica a la ensoñansa dol di- 
bujo Y esa exporiencia os la que so ha 
recogido en esta obra destinada a los 
tudiantes de Arquitoctura o Ingeniería 
y de las oscuelas industriales: a los que 
en una u otra forma enseñan dibujo téc 
nico y a los dibujantes que hallarán m 
morosos temas y dotallos para mejorar 
la calidad do sus trabajos. “Asimismo 
intenta sor útil a los ingenieros y arqui- 
toctos, el dar las bases para criticar un 
dibujo y cómo hacerlo, es decir que 
“aunque el dibujante tenga mejor 

mo” que el profesional. sea óste ol que 
imparia las indicaciones para quo el re- 
sultado sea mejor”. 

No son pocos los preconceptos que el 
ingeniero Virasoro intenta cquí desvir- 
tuar. Dibujar bien es fácil dico. no 
so nocemta un la:go aprendizaje. S 
ra: El dibujo técnico, al contrario de 
lo que comunmente se creo, es una ma- 
toría en la que es más importante la 
tooría que la práctica. Con esa inten- 
ción. incluyo en su trabajo —que Lino 
Palacio calílica como el primer tratado 
de dibujo técnico hecho para que aprea- 
dan a dibujar todos aquellos que se lo 
piopongan— mo sólo numerosos ejercicios 
sino lambién extensos capítulos teóricas 
(Visión. Filosolía) que sustentan su con- 
copto de la materia, 


Franco apoyo merece esta empresa 
acometida con singular calidad por 
los editores de esta nueva publicación 
destinada a temas de arquitectura, 
tecnología y diseño. 

Es de desear que su actividad futura 
—ordenada e ininterrumpida— justi- 
fíque la bondad de las razones que 
signaron su aparición, 

Que sea, realmente, el lugar común 
de colaboración estrecha de los me- 
jores elementos en el “quehacer la- 
tinoamericano” y la divulgación am- 
plia de sus obras, aun las encaradas 
con sentidos opuestos. 

En el primer número, se leen cola- 
boraciones de Lewis Mumbford, 
Eduardo Sacriste —con publicación 
de sus obras— Francisco Bullrich, 
Reinaldo Leiro en un documentado 
artículo sobre industrialización en la 
construcción; un amplio análisis del 
concurso para el edificio Peugeot, con 
material gráfico y comentarios de F. 
Bullrich, O. Suárez y A. Gallo; pá- 
ginas sobre diseño y otras notas com- 
pletadas con objetivos comentarios bi- 
bliográficos. 

Es remarcable la presentación gráfica 
y tipográfica aunque merece obser- 
varse un discutible “preciosismo” en 
la diagramación de algunos textos, 
donde lo formal se impone al lector 
dificultando su lectura, 


AP 


Revista trimestral de arquitectura y 
planeamiento, editada por la Escuela 
de Arquitectura y Planeamiento de 
la Facultad de Ciencias Matemáticas 
de la Universidad Nacional del Lito- 
ral. El primer número incluye Jn me- 
surado artículo del Arq. Jorge Har- 
doy, codirector de la revista, quien 
analiza la evolución urbana entre las 
civilizaciones de la América preco- 
lombina, Con gráficos ilustrativos, es 
éste un extenso estudio sobre la lo. 
calización de las ciudades que se com: 
pleta con la indicación de la biblio- 
grafía utilizada. 

Aparece en esta primera entrega, 
también, “Del diseño industrial”, 
por Mauro Kunst, arquitecto argen- 
tino que se desempeña como Jete 
de un Departamento Gráfico en Lon- 
dres; un artículo sobre planeamiento 
por Oscar Yujnovsky; Visión sin obs- 
trucciones, un estudio muy útil para 
el diseño de aulas, teatros y audito- 
riums; un aporte del Equipo de Es. 
tudios de la Vivienda quien propor- 
ciona un modelo matemático de apli- 
cación directa a la programación de 
un plan de viviendas; una casa en 
San Isidro del Arq, Baliero; notas bi- 
bliográficas y una revista de revistas 
cierran esta interesante entrega. 


OBRADOR 


"También de reciente aparición es 
esta revista argentina de arquitectura 
y urbanismo. La publicación se pone 
a disposición de toda proposición o 
toda opinión que se le haga llegar, 
que coadyuve a la claridad de la 
nueva arquitectura y de un urbanis- 
mo orgánico. 


En este su primer número, presenta 
una obra que “todo estudio que se 
haga en nuestro país en torno a la 
arquitectura industrial, deberá in. 
cluirla”: Fate, una planta industrial 
en el Gran Buenos Aires, 


Además, se publica una serie de obras 
de diverso carácter y ubicadas en 
medios cambiantes de nuestro país: 
Municipalidad de Villa Hernandarias, 
Entre Ríos; Hotel en El Dorado, Mi- 
siones; Casa en Acassuso, San Isidro; 
una agencia de automóviles y una 
estación de servicio urbana, Buenos 
Aires. 


Los arquitectos R. Rivarola y M. Soto 
analizan el Reglamento para la ad- 
judicación del proyecto y dirección 
de obras. 


Arquitectura e ideología, por Giulio 
Argan, una conferencia de Roberto 
Segre y otros artículos e informacio- 
nes de interés, completan esta en- 


trega. 
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Pisos para siempre, con 
“PARQUET CERAMICO ALBERD!”” 


(medidas: 10x20 cms) 
Admiten múltiples formas de colocación e Se lavan 
y enceran con facilidad e No se enmohecen ni se 
pudren, manteniendo un inalterable color cerámico 
a prueba de uso y tiempo. 
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